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Free Gurukul 


“ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్‌” ద్వారా విలువలు, నైపుణ్యాలతో కూడిన విద్య ఉచితంగా + సులభంగా + ఆకర్షణీయంగా + 
నాణ్యతతో కూడి అందించే సేవా కార్యక్రమంలో బాగంగా ఈ పుస్తకాన్ని భారత ప్రభుత్వపు వెబ్‌ సైట్‌( డిజిటల్‌ లైబ్రరీ అఫ్‌ 
ఇండియా) నుంచి సేకరించి అందిస్తున్నాము. ఇందుకు మేము వారికి కృతజ్ఞత తెలియచేసుకుంటున్నాము. 


సాయి రామ్‌ వారి సేవల విస్తరణలో బాగంగా ఈ ఫౌండేషన్‌ స్థాపించబడినది. ఈ స్వచ్చంద సంస్థ ద్వారానే అన్ని సేవలు 
అందించబడును. ఇటువంటి పుస్తకాలు మీరు వ్రాసినట్లయితే (లేక) సేకరిస్తే మాకు తెలియచేయండి. మేము ప్రతి విద్యార్ధికి 
ఉచితంగా అందేలా చేస్తాము, తద్వారా ఉన్నత విలువలు, నైపుణ్యాలు కలిగిన విద్యార్థులను మన దేశానికి అందించవచ్చు. మాతో 
కలిసి నవ భారత నిర్మాణ కార్యక్రమంలో పనిచేయుటకు, భాగస్వామ్యం అగుటకు ఆసక్తి ఉంటే సంప్రదించగలరు. 


ఈ గ్రంధాలను ఉచితంగా ఆన్‌ లైన్‌ లో చదువుటకు, దిగుమతి(డౌన్లోడ్‌) చేసుకొనుటకు గల మార్గాలు: 
1 భారత ప్రభుత్వపు వెబ్‌ సైట్‌: Nttp://www.new.dli.ernet.in 
2) ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్‌ వెబ్‌ సైట్‌ : wYw.freegurukul.org 
3) సాయి రామ్‌ వెబ్‌ సైట్‌ : hNttps://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement 
4) మొబైల్‌ ఆప్‌: ౧౪99 GUrUkUl 


గమనిక: _ భక్తి,జ్ఞాన,ధర్మ ప్రచారార్ధం ఉచితంగా 98001. రూపంలో భారత ప్రభుత్వపు డిజిటల్‌ లైబ్రరీ సహాయంతో ఇవ్వడం 
జరిగింది. ఇది లాభార్జన దృష్టిలేని ఉచిత సేవ. ఈ సేవలో అంతర్జాలంలోని(ఇంటర్నెట్‌) లైసెన్సు / కాపీరైటు అభ్యంతరాలు లేనివి 
అనుకొన్న పుస్తకాలను గ్రహించటం జరిగినది. అనుకోకుండా ఏవైనా అభ్యంతరకరమైనవి ఉన్నవో మాకు తెలుప మనవి, వాటిని 
తొలగించగలము అని మనవి చేసుకొంటున్నాము. 


Website: www.freegurukul.org Mobile App: Free Gurukul email: support@freegurukul.org 


Facebook: www.facebook.com/freegurukul Help Line / WhatsApp: 904 202 0౦123 


“మన లక్ష్యం: విలువలు, నైపుణ్యాలతో కూడిన విద్య అనేది ఉచితంగా + సులభంగా + ఆకర్షణీయంగా + నాణ్యతతో కూడి అందరికి అందించబడాలి “ 


ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్‌ - Frere GUrukul Education Foundation 


సర్వం పరమాత్మ వాద సమర్పణమస్తు 


భారత ప్రభుత్వపు వెబ్‌ సైట్‌ - డిజిటల్‌ లైబ్రరీ అఫ్‌ ఇండియా 
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మచ తటినీ ఆవరించాలి! ఇలా లోక; కవ్వాప్తమైన 
ేదాంతం ఎన్నడూ ఈ దేశం దాటి పోలేదని చెప్పేవారూ, 
పరదేశాలకు ని శేనే అని చెప్పేవారూ, 
“ జాతి? త్ర = a ఎన్నోసార్లు జరిగాయి. 
_అవసరమైనపూడలా yy sy ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానప్రవాహం వెల్లువలా లోకాన్ని 
ముంచెత్తుతూ వచ్చింది. 
రాజకీయ (ప్రచారాన్ని రణగొణధ్వనులతో, యోధులతో సాగించవచ్చు. అగ్నిని 
కురిపించి, కత్తిని జళిపించి, లౌకిక జ్ఞానాన్నీ సంఘనిర్నాణ విజ్ఞానాన్నీ విరివిగా 
ప్రచారం చేయవచ్చు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానదానం కళ్ళకు కనిపించకుండా, 
చెవులకు వినిపించకుండా కురుస్తూ, రోజూ పువ్వుల రాసుల్ని వికసింపజేసే 
మంచులాగా నిశ్శబ్దంగా జరగవలసి ఉంది. భారతదేశం నిరాడంబరంగా, 
లోకానికి మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ వచ్చిన దానమిదే! 
మిత్రులారా! నేను అవలంబించే విధానాన్ని తెలియజేస్తాను వినండి. 
భారతదేశంలోనూ, ఇతర దేశాల్లోనూ మన పారమార్థిక ధర్మాలను 
బోధించడానికి. తగినవారుగా మన యువకుల్ని తయారు చేయడానికై 
భారతదేశంలో కొన్ని సంస్థలను నెలకొల్పాలి! ఇప్పుడు మనకు కావలసింది 
బలిష్టులు, జవసంపన్నులు, బుజువర్తనులు, ఆత్మ విశ్వాసపడులు అయిన 
యువకులు. అలాంటి వారు నూరుమంది దొరికినా, ప్రపంచం పూర్తిగా 
పరివర్తన చెందగలుగుతుంది!! 
ఇచ్చాశక్తి తక్కిన శక్తులన్నిటి కన్నా బలవత్తరమైంది. అది సాక్షాత్తూ 
భగవంతుని దగ్గరి నుండి వచ్చేదే కాబట్టి దాని ముందు తక్మినదంతా 
లొంగిపోవలసిందే. నిర్మలం, బలిష్టం అయిన ఇచ్చ (సంకల్పం) 
'నర్వశక్తిమంతమైంది. దానిలో మీకు విశ్వాసం లేదా? ఉంటే మీ మతంలోని 
మహోన్నత ధర్మాలను ప్రపంచానికి బోధించడానికై కంకణం కట్టుకోండి. 
ప్రపంచం ఆ ధర్మాల కోసమై ఎదురుచూస్తోంది. ఆనేక శతాబ్దాలుగా ప్రజలకు 
క్షుద్రసిద్దాంతాలు నేర్చడం జరిగింది. వారు వ్యష్థులని ప్రపంచమంతటా బోధలు 
జరిగాయి. ఎన్నో శతాబ్దాల నుండీ వారు ఈ 'బోధనల వల్ల భయభ్రాంతులై, 
పశుప్రాయులైపోతున్నారు. తాము అత్మస్పరూపులమనే మాటను వినడానికైనా 
వారెన్నడూ నోచుకోలేదు. “నీచాతీనీచుడిలో కూడా అత్మ ఉంది. అది అమృతం, 
పరమ. పవిత్రం, సర్వశక్తిమంతం, సర్వవ్యావకమైనది" అని వారికి ఆత్మను 
గురించి చెప్పండి. వారికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించండి. శ 
మూలం: శ్రే రామకృష్ణ ప్రభ - పెబ్రవరి 2014 
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సదాన్‌వసమారంభఖొం శంక రాచార్యమ ధ్యమాం 


అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరామ్‌, 


సిద్దపురుషుండు కై లాసశిఖరవాసి 

యొక మహాయోగి యేతెంచి యొకదినమ్ము 
వెలుగు జూపించె విద్యావివేకదీప్తి 
నమ్మహాత్ముని. దలంతు నత్యంతభక్తి, 
రాగమయి కావ్యతత్త్వార్థరామణీయ 

కములు విని మెచ్చి హర్షబాష్పముల తోడ 
శిరముపై హస్తముంచి యాశీన్సు లిడిన 

శ్రీ శియానందనాథ దేశికు స్మరింతు, 
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దాధ్యయనపరాయణు( 
దర్శగురుండు లింగయా చార్యునకున్‌ 
సదిఘ్టన కస్మత్‌ పితృ 


దుల కభివాదనములు పుత్పర్షులకున్‌, 


a థి 


| 


ర్తి 


తన తనయుని బహువిద్యా 
థనయుతునిగంజేయ సంతతము దైవతపూ. 
జనముల. గడపిన జననికి 
మనస్వినికి నాగరత్నమకు వందనముల్‌. 


iu 
రత మందున్న విశేషముల్‌ తెలిపి శాంంతంబుగా మత్పురా 
కృృతభాగ్యోన్నతి నే మనిషియుం గలాదృష్టిస్‌ గనన్‌లేదు, సు 
(వతుండై శిల్పక భార హస్యములు తెల్పన్‌లేదు నా కిమ్ముగా 


చూచితి నాంధ్యభారతము6 జూచితి వ్యాసకృతార్థ వేదమున్‌, 
భారత్‌ సిందు: నంచుక గల సుందరశిల్పక లాపృబంధముల్‌; 
సూచనలన్‌ (గ్రహించి పరిశోధన6 జేయుచు భవ్యభారతీ 

శ్రీ చరణాబ్ద సేవనము చేసితి (బాజ్జులు చూచి మెచ్చలా. 


మధురాక్కర : 

చెలిమి శ్రీమహాభారతశిల్పక లా దర్శనా 

కలన? జేదోడువాదోడుగా. నిల్చిన కులపాలిన్‌ 
బలుకు(జోలి వంటి నేర్చరిన్‌ బాలా! తిపురసుం దరిన్‌ 
గలిమిచూపుల కాంలంటి కరుణతో (బోచు. గాత 


కూచిపూడి నృత్యకుశల, రాష్ట్రస్థాయి 
పాటవంపు స్పర్థ బృథమగణ్య ; 
కొమరుమిగులు కూర్మి కొమరిత శ్రీవిద్య 


నేలు౧గాత జగము లేలు తల్లి. 


షట ౬3 ౬౫ 6ు 36వ డవ 


సకలొంజలి 
ఓం ఐం హీం శ్రీం 
సకలాయై నమః 
* * «x * 
సక లజగజ్జనయితిని 
సక లాధిష్టానరూవ సర్వాధారన్‌ 
సకల మనోన్మని సమరస 
సకలేష్టద శాస్త్రసార సన్నుతి జేతున్‌ 


కంజలోచన కమనీయ కారయి త్రి 
కంబుకంఠి కలాలాప కావ్యలోల 
రాల కామేశి కల్పవల్లి 
కరుణ మ వై ములు గాత విజ్ఞానక లన, 


అక్షభో జ్వ్రలదివ్యాంగి, అబ్బరూప 
లబ్బనానాగమస్థితి అబ్బభా న్య 

లక్షీకో ట్యండనాయిక అలక మాకు 
లభ్బసంపత్పమున్నతి లభ్య మగుత ; 


(హీంకారాంగణ దీపిక 
(హైంకారసువర్షపౌధశృంగకపోతిస్‌ | 
ఆ) 
(టాంకారాధ్యరదక్షిఖ 
(హీంకారేశ్వరి. దలంతు హృత్కమలమునన్‌, 


| 
|. 
బి 
g 
ర్‌ 


t 


మహ 


గా రారరులకులదుదుదాందాలాద్యు 


న. 


ణ్‌ 


"౭౬౨6౩ ౯6ు ణు లు ణులులులణులులుగ 


(మన్లా సావన 


శ్రీదేవికరుణాక టాక్షవిక్షణముల వలన శ్రీమదాంధృమహాభారత 
శిల్పక భాదర్శనము చేసి మనోరథ సిద్ధి పొందితిని. 

శ్రీనివాసుని యను(గహము వలన నా గ్రంథము వెలు(గుచూచుచున్నది, 

శ్రీమదాం[ ధమహాభా రతశిల్పక భాదర్శనము ప థమభాగమున 
సాహి త్యము- శిల్పము, వాస్తుశిల్పము మాతృమే (పచురింపంగలిగితిని. 

ఈ ద్వితీయభాగము యజ్ఞశిల్పము పూర్తశిల్పము సను నంశము లున్నవి. 

మహాభారతకాలమున౦దు _పజలు ఇష్టాపూ ర్రముల వలన 
పుణ్య లోకములు గలుగు నని విశ్వసించిరి, 

యజ్జ్ఞముల వలన వర్షములు గురియు నని భగవద్గీత చెప్పుచున్నది. 

రాంథాత 'యనేకయజ్ఞ పత. చేసి వర్షములు గుంయంతనాయ 
రాజులు ముఖ్యముగా రాజసూయాశ్వ మేధయాగములు చేయు చుండిరి. 


థర్మరాజొనరించిన రాజసూయయాగమును నన్నయ రమణీయముగా 


(0 


వరించినాండు, 


సహదేవుండనేకశిల్పివరుల రావించి, శాస్త్రోపదిష్టప్ర పమాణలక్షణముల 
తురక కరకర యజ్ఞాయతనమున నతిరమజీయముగ నుండ నొనరించి 
నట్టు వర్ణింప పంబడినది. 


జనమేజయుఈ6 డొనరించిన సర్పయాగమున యజ్ఞాయతనము శాస్ట్రోపదిష్ట 


ప్రమా ణలక్షణనిపుణశిల్బాచార్యవినిర్మిత' మని నన్నపార్యుడు వర్ణించినాడు, 

రకా పొటింపవలసిన శాస్త్రోపదిష్టప్ర్యమాణములేవి? లక్షణము 
లేవి? యజ్ఞో పకరణము లేవి? | 

ఈ యంశములను స్రాయణ భాష్య పేతమయిన కృష్ణయజార్వేదము, 
బా రు శతపథబాంహ్మణము, తాం A మున్నగు 
వెదికగంంథము ల లాథారముగా పరిశీలించి వివరించితిని, 

అశ్వ మేధపర్వమున తిక్కన సోమయాజి యశ్వమేథయాగ విధాన 
విశేషములను విపులముగా వర్ణించినాడు. 

ధర్మజుని ర స్థపతులు ఆ తదితరశిల్చులు తమ 
శిల్ప చా తు ర్య మునుజూపి చతుశ్చిత్యంబును గరుడాకృతియునుంగా 
యజ్ఞ వేదికను నిర్మించిరి, 


ఈ యజ్ఞ వేదికానిర్మాణమున నిల్పాచార్వు అనుసరించిన పద్దతులు, 
ఇష్టకోపధానము, యూపనిర్షాణస్టాపనములు మయొదలుగా( గల వివిధాంశములు' 
రాల 
వివరెంచితిని, 


అశ్వ మేధయాగమునం దెక్కుడ( కాచినను శిల్పాచార్యులు శిల్సాభిమాని 
దేవతలు దర్శన మిచ్చు చున్నారు. 


శిల్చప్రాధాన్యములగు వాజపేయము, బృహస్పతిసవము, విశ్వజిద్యాగము 
మున్నగు యజ్ఞవిశేషములను తెలిపితినై 
ఎజ్జన గయాశ్వ మేధములను, వెషవయాగమున్తు సంగ్రహముగా 


వర్ణించినాడు, చయన [కతువులను గుజించి కొంత చెప్పినాండు. 
పంచమహాయజ్ఞములందును, షోడశసంస్కారములందును శిల్పుల 


పాత్రం (పశంననీయముగ నున్నది. 
వాపీకూపతటాక దేవతాయత్రనాద్రి పూ ర్రశ్రి ల్సములు పుణ్యలోక ములు 
పృసాదించు నని మహాభారత కాలీన| పజలు విశ్వసించిరి, 


మహాభార్రత్ర కాలమున మూర్తి పూజ ప్రచురముగనెయున్నది, 
శివాలయములు దురాలయములు. నున్నవి. 


జనులు తీర్థయాతాసక్తుల్రై యుండిరి, యా తాస్థలములందు వివిధ 
దేవతలకు పూజాస్టానములున్నవి 


_పతిమాశిల్బ్పము హెథమికదశను దాటి వరిణతదశోన్ముఖ మై యున్నది, 
దేవతా (పతిమానిర్మాణమున కవసరమగు రూపలక్ష ణములు మహాభారతము 
నందు వక్ణింపంబడియున్నవి, ఆ వర్ణనముల ననుసరించి (పతిమాకారులు 
వివిధదేవతలక్రు రూపకల్పనము చేసి మృణ్మయాది(దవ్యములత్రో (పతిమలను 
నిర్మించి దేవాలయములందు స్థాపించుచుండి రని యూహింపవచ్చును, 

విగహసష్టావనపూజనాదుల దేవకార్యములందు దేవక్ర ర్మకర్తలు 
శిల్పాచార్యులకు సహాయకులుగా నుండిరి, 


ఈ విధముగా శిల్చాచార్యులు యజ్జపూ ర్రకిల్చ ములందు (పథానపా[త్ర 
వహించి కతా లానుగుణఖమయిన (ప్రజాహిత కార్భ్యములుచేయుచుండ్రి రని 


౮ జ్లైలార్తశిల్పములవిషయమె బహు. గంథావలోకనముచైేసి చేసిన 
నా నారస్వతయజ్ఞము సాహితో[పాసకుల కామోదయోగ్యమై సాఫల్యము 


అనుకంముణీక 
తృతీయోన్మెషము * యజ్ఞశిల్పము 


రాజసూయమహాయజ్ఞ 
ధర్మరాజు రాజసూయ; 
వైష్ణవయాగము 
అశ్వమేధయాగము 
మరుత్తునిమహితాధ్వరము 

ధర్మజుని ఆశ్యమేధయాగము 

యజ్ఞ వేదీనిర్మాణము స్టపతుల శిల్ప చాతుర్యము 
గయాశ్వ మేధములు 

యయాతి యజ్ఞాయతనములు 

భరతుని బహుయజ్ఞములు 

విశ్వజిద్యాగము 

వాజపేయయజ్ఞము 

బృహస్పతిసపము 

పృజా పతి యజ్ఞము 

స్వాయంభువ విశ్వక ర్మయజ్ఞము 

పరశురాముని యజ్ఞ వేది 

కణ్వాశ్యంమము 

జనమెజయుని, సర్పయాగము 
పంచమహాయజ్ఞములు 

షోడశసంస్కారములు 

సంస్కారవిధులలో శిల్చులపాతు 

యజ్ఞశిల్బ సమీక్ష 


చతుర్ధోన్మే షవం ; పూర్త శిల్పము, 


పూర్త శిల్పము 

పూర్త శిల్చము _ పుణ్యలోకములు 
వాపీకూప తటాకములు 
దేవతాయతనమృల్తు 2 చెతరములు 


గుజోపాననము మూరి క్రల నము 
క్ష నూ. 


ఇం దోత్సవము , (పకికపూజ 
అగ్నిపూజ 

ఆగ్ని దేవని రూపకల్పన 
సూర్యోపాస్రనమ్సు 

సమాజము , పశుపతిస్రూజు 

మాతృ దేవతారాధ్ధనమ్హు 
(అహ్మపూజ , (ఇ హ్మోత్సవము 
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(పనన్న సరస్వత్రి 
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సహ వయుభూవింత 


రాగమయి అని ఒకే ఒక్క రసవత్‌ ఖండకావ్యరచనతో అద్యతనాం థ 
కవి (ప్రపంచమున అఖుండ (పతిష్ట నార్జించిన డా॥ శోభిరాల సత్యనారాయణ గారి 
శ్రీ మదాంధ మహాభారత గిల్పక ళా దర్శనము అను మహా(గంథమును 
సమీకించితిని. ఆ పరిశోధనానిబంధ నిర్మాణము నందు (పదర్శితమైన వారి 
పుజ్ఞాపరిణూ హమునకు ఆశ్చర్య చకితుడనైతిని. 


భారతీయ విజ్ఞాన ఖాండాగారమైన మహాభారతము లోని వివిభాంశముల 
గురించి ఇప్పటి కెంధరో మహానుభావులు విస్తృతమైన పరిశో *ధనలు చేశారు. కాని 
అందులో తత తత నిక్షేపింపంబడిన అనేక శిల్పకళా రహస్యముల గురించి 
పరిశోధన ఇంతవరకు జరగలేదు. ఆ విషయా న్ని డాక్టర్‌ పట్టా కొణకు 
విషయంగా గంహించడం ఎంతో సాహస మనిపించుకుంటుంది, 


అయితే కవితాశిల్ప దర్శన(పదర్శనములందు కృతహస్తులు, లబ్ద 
(పతిష్టులు నయిన సత్యనారాయణగా రందుకు సమర్ధులు కనుక ఆవిషయం 
చేపట్టి, ఆధార గంంథేతరము లనేకములు కూడ సం|పదించి స(పమాణంగా 
తన పరిశోధన నిబద్దమునకు అపురూపమైన రూ పకల్ప్సనబచే సి నిపుణ 
నిర్య్వహణము చకుగా నిరూపించుకున్నారు. ఇందులో వారి పాండిత్య 
శౌండీర్భము బహుధా పందర్శితమైనది. 

సత్యనారాయణ గారి భారతా ధకయనం ఒక కర్మిష్టుని కఠోరనిష్టతో 
కొనసాగింది. uo (పతిఫలించిన శిల్పకళా దర్శనము మడ్‌ 
అద్భుతము. అపూర్వము. శ్రీ శోఖిరాల వారిని నేను మనసారా అభినందిస్తున్నాను. 

ఈ [గంథానికి వారు చేసిన వ్యపదేశము శ్రీమదాంధృమహాభారత 
నిల్ఫక లౌ దర్శన మని. నిజంగా ఇది ఒక దర్శన (గంథస్థాయి నందుకొంది. 


(సం) యస్వీ 


Veda Meemamsa Saarvabhouma శేదమీమాంసా సార్వభౌమ 


Vedardha Samrat 'సాంగవేదార్హ సమారిట్‌ 
Sastra Ratnakara 3 
శాస్త్ర రతా కర 

Remella Suryaprakasa Sastry ఈ అత్నాా 

జ్‌ va లో సి ౧ 
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Sithampeta 
Rajahmundry - 533 404 


Dt. 12-9-1990, 


న న 


శ్రీ శోభిరా అ సత్యనారాయణ, యమ్‌, ఎ,, పిహెచ్‌, డి, గారు రచించిన 
శ్రీ మదాంధం మహాభారత శిల్పకళా దర్శనము - ద్వితీయభాగము - నామూలా 
గముగ౧ జదివితిని. (గంథకర్త ఈ భాగమున యజ్ఞశిల్పము - పూర్తశిల్పము 


సపృమాణముగ వరించుటయే య లక్ష్యమని (గంథాదిలో. బంస్తావించిరి. 


(మ 


శల్పశాస్త్రము చాల (పాచీనమైన దని నిరూపించుటకు కేవలము 
తా భారతములనేగాక. ఆయా శౌతకర్మలయందు వినియోగింష( 
ఆ మం(తములను చూపుటకె వేదమందలి బా ఇహ్మణు 

ములను ఆయా కౌంత సూ (తములను గూడ పెక్టుచోట్ట ఉదాహరించిరి, 


మాక? 

వ్‌టెని బల్టు పరి నర్యతో ఖ పాండిత్య మా రాశ్చర్యము కలిగించుచున్నది. 
శిల్పశాగము |పాచీనమైన దని దనియొక్క ఆవశ్యకత యజ్ఞ సంభార 

యుజ్జశాలాదుల. నిరా అమునందును, ధర్మ రాజాదుల రాజనూయ అశ్వ వే ముథాదిె 


TED 
టకుజులను ఎకించుటకై వ వచ్చినవారికి విశ్రాంతి గృహ నిర్మాణములందును, 


వర్త (అలయ, ఆరామాదుల్ర నిర్మాణములందును శిల్పశాస్త్రము, శిల్బ 
శాస్త్రజ్ఞులయొక్క అవసరము య నిరూపించు టకై బహు గంథము 
అను పరిశోధించి సమయోచితవ ముగ నుదాహరించుటలో విం పాండిత్య ప్రకర్ష 
ఆద్బితీకు మని చెప్పుటలో అతిశయోకి లేదు. 


వేదశాస్తములయొక్క అర్హములను నిక్ణయించుటక్ష నిరుక్త మీమాంసా 
కల్పసూత్రముల ఆవశ్యకత యెంతేని గలదు. వాని ననుసరించి (గహింపంవగిన 
విశేషార్థములను కొన్నింటిని దిజ్యాతృ ముగా సూచించుచున్నాను. 


36వ పుటలో అభిషేచనీయ పదమునకు రాజసూయాంగమయిన 
అభి షేచనీయాఖ్య పోమయాగమని యర్థము. 


60వ పుటలో చయన - పంచచితుల విషయమున చయన మనునది 
అగ్నిసంస్కారకర్మ మనియు, ఉఖ్యాగ్ని ధారణ మొక సంవత్సర కాలమనియు 
చెలియవలెను. 


ఖః 


64వ పుటలో “యూపాంశ్చశా స్త్ర పఠితాన అసగా వేద శొత సూతుము 
అందు పఠింపంబడిన యూపము లని యర్థము, - 

84వ పుటలో “విశ్వజిచ్చిల్పః విశ్వంవా ఏష స్తోమానాం” అను [శ్రుతికి 
(శిల్బాఖ్యస్తోమము అనునవి లేనెలెవు గనుక) సోమక్షప్తే శిల్పమువలి నున్నదని 

£ vA wd we ఒల్లో టైల్‌ | 

యర్థము చెప్పవలెను. 

89వ పుటలో బృహస్పతిసవము (స్థపతి సవము) ఇచ్చట స్థపతి 
శబ్దమునకు (సకరఖుము ననుసరించి థర్మార్హ మభిషిళ్తువైన వాడని యర్థము 


చెప్పవలెను, 
గ సున . Shan A 
110వ పుటలో జనమేజయ సర్పయాగము నందు, 
wr జెనీ! hss జ ఇట అద ఉలి డా ఎం ఆన ఇల లో 
తత సన బుతింజణ ఎస శౌప్రల ౧టగుల | 
అజం 0౨ టి! © ov ha 


అనుటచే బుత్విక్టులే యజ్ఞ పది యజసంభరణ నిరాణకొశల్యము 
గలవారు. 


116వ పుటలో “బుక్సామయోః శిల సః” అను సప్పుడు కృష్ణాజినము 
నందలి శుక్లకృష్ణ రేఖలు యుక్స్చామవీదములకు సంబంధించిన వనియు వానిని, 
స్పృశించుట యనియు నర్హము. 

షోడశ సంస్మ్కారములందును, ఇందు వ(జోత్సవాదుల యందును 
దేవాలయ (పతిమా నిర్హాణాదులందును ముందుగా _ శిల్స కారుల యవపనర 
మున్నది, కాని వారే ఆ కర్మలను, ఆలయ (పతిష్థాదులను నిర్వహించు 


చున్నారనియు, వా రెల్లరు విశ్వ [బాహ్మణవంశమునకు6 జెందినవా రనియు 
జెప్పుటకంటె ఆయా కర్మములందు శిల్పశాస్త్రము - శిల్చశాస్త్రజ్జుల యవసరము 
గూడ నున్నట్లు వేదమున సూచింపంబడిన దనియు అగ్నీందాది దేవతలందరికి 
శిల్పము గూడ తెలియు ననియు. జెప్పకొనుట మంచిది. 


త్వామ్‌ జట్ల 


అపదములందు ఒకే శ బి మునకు భిన్న భిన్న స్థలములందు 
భిన్న ఖిన్నార్హములు చెప్పబడినవి. 


ఉదాహరణుమునకు వివిధ పకరణములలో వినియోగింపంబడు 
మంతుములందలి విశ్వక ర్మన్‌ శబ్దమునకు తత్తత్‌ పృకరణానుసారము 
(ప్రజాపతి, అగ్ని, ఇందుడు, పరమాత్మ ఇత్యాద్యనేకార్థముల నాశ్రయింప 


వలసియున్నది. 


92వ పుటలో “థువాసి ధరుణా స్త్రతా విశ్వకర్మా సుకృతా” అను 
మం (తమున విశ్వకర్మన్‌ శబ్దమునకు (పజాపతి యనియు, 
చోశేష్టకోపధానమున వినియోగింపబడు “ఆయం దక్షిణా విశ్వకర్మ ణా” 


అను మంతృమున విశ్వకర్మ శబ్దమునకు అగ్ని యనియు, 
__ సాయణభాష్యానుసారముగ నన్వయము చేసికొనవలెను. 


ఈ విధముగా (ప్రకరణానుసారముగా సాయణ, ఉవ్వట, మహీధర, 
భట్టభాస్కరాది వైదిక సం _పదాయజ్ఞులైన వారల భాష్యానుసారముగ యౌగి 
కారమును రూఢ్యర్దమును, యోగ రూఢ్యర్థములను (గహించుచు, వేదములు 
ధర్మ (బిహ్మములను బోధించుటయందే పరమ తాత్పర్యమనియు, అవాంతర 
తాత్సర్యవిధముగ కిల్ఫవాస్తు వృక్ష విద్యుద్‌ వ్యవసాయ రాజనీత్యాద్య నేక 
విషయిక విజ్ఞానమునకు గూడ నాకరము లనియు తదనుసారముగనే చేద 
వ్యాస భారతాది రచనలు కొనపాగిన వనియు గంహించి తదనుకూలముగ 
గం౦ంథమును సమన్వయపరచి ఇతోధిక వారమ్యమును పొందవలె ననియు 


Ud 


ధం ఆంటి త | 
ren రాంమంబుచున్నాను, 


మాన్మాపగడ శేషశాయి విజయనగరం 
రిక్షైర్‌ ప్రిన్సిపాల్‌ 18-9-90 
మహారాజా సంస్కృత కళాళాల - 


Dees క 


విలక ళాదరునం డాకరు శొభిరాలవారి బహుముఖ (పల్లా | పొఖభవాలను 
టి టె స 


పటి చూపించే మఖణిదర్చ జిం, 
రి 


నిల్పనుందరమైన భారతామ్నాయ పారావారాన్ని మధించి అరచేతులతో 


[vv 


అమృతక లశాన్ని పెకెతారు ఇది ఎతన్మాతు9ల కయ్యేుపని కాదు, 


జాని 


తెలుగు సంన్మృతాలు తెలియాలి. (కుతి స్మృతి సం పదాయాలు 
తెలియాలి. పరభాషాతత్త్వ 'ప జ్ఞానం ఉండాలి. సంస్కృతి సంపుదాయాల 
అందచందాలు తెలియాలి పురాణ కావ్యధోరణి బోధపడాలి. అన్నింటినీ 
ఆక ళింపుచేసికొని - ఇంపైన మార్గంలో చెప్పగలగాలి. శిల్ప౦0 లో ఉన్న 
జీవలక్షణాన్ని భావించగలగాలి. చిత్తం శ్రీమంతంగా చెలువందితేనే ఒక 


సిధాంతాన్ని దర్శించగలగడం |! 
డా 


శ్రీ సత్యనారాయణగారు ఉత్తమ సంస్కారం కలవారు. 
బహు భాషాతత్త్వరహస్య విజ్ఞాతలు. పరమ సాత్వికులు. తాత్త్వికమైన 
అవగాహనం - శిల్చకలా పరమార్థ చింతనం వాననారూపంలో వారికి 
వన్నె కలిగించాయి. 


వ్యాసభగవానుని భారతం దేశానికి వెన్నెముక లాంటిది. దిక్కూ - తీర్థం 
మావి, రక్కసీ గాలులకు చిక్కి, నడి సముద్రంలో కొట్టుమిట్టాడే నావలకు 
(తోవలు చూపించే మాఖికర్ణ దీపం. మనుగడకు అవసరమైన తెలివి _ మార్గం 
అందులో పొందు పరిచారు. అందులో లేనిది మరెందులోనూ లేదు. 
ఏమున్న ధన్నచో . ఎందజో మహానుభావులు అందలి నిథినికేపాలు 
(తవ్వి తలకెత్తారు, 


జే 


డాకరు కోభిరాల శిల్పకలాదర్శన మన్న పేరుతో కలకండం లాంటి 
. లబ : 
పరమాద్భుత కలాఖండాన్ని దేశాని కందించారు. 


మాందాత మున్నగు మహాసా ర్వభౌములు ఎన్నో జన్నాలు చేసారనీ, 
భులు జల్టులుగా సుకృతాలు కురిపించారనీ జనశుతి. ఆ యజాయతన ములు 
జ్‌ (ap) | లో ery 
రూపొందించుటలో శిల్పాచార్యుల (ప్రసక్తి ఎచ్చు. శాస్త్రములు - అవి నిర్ధేశించు 
ఇమాణములు = లక్షణములు - అందులో ఆరితేరిన శిల్పులు - వారు 
అవతరింప చేసిన యజ్ఞవేదికలు _ సాహిత్య వాస్తు యజ్ఞ పూర్త శిల్ప ముల 
లొతులు తడవి, లోలోని వెలుగులను వింగడించి, ఒక సిద్దాంత శిల్పకలా 


ల, 


హాస్యంగా దీనిని ఆవిష)_రించారు. 
> 


ర 
వి 


న 


కోభిరాల వారి పరిశోధన పాండిత్యానికి ఇదొక కలికితురాయి. వీణాపాణి, 
వలుకులరాఖీ, సొగనుల క ర్థావతంసంగా తురుముకొన్న పారిజాత పసవ 
మంజరి. వేదములు _ ఉపనిషత్తులు - అతిహాసములు . పురాణములు _ 
ఎన్నిటినో చూచి _- అన్నిటిలో ఉన్న శిల్సాంశములనూ కోండీకరించి, తన 
చిరంతన తపస్సారంగా ఈ మణిహారాన్ని మన ముందుంచారు. 


ఆది అనిదంపూర్వవైన పరిశోధనం. అచ్చమైన ఆవేదనతో వెలువడిన 
శిల్చనివేదనం. . 
అఖిలాంధంం ఆమోదంగా అలంకరించుకొ నే మణిహారం ! 


ఆంధ్యవిశ్వకలాపరిషత్తు నువ ర్ల పదకం త్రో మెచ్చిన ముచ్చటైన 
బంగారు నగ | 


/ నాయందు వారి కొడక 
తియన, ఆయనగారి మాటను కాదనలేని మెత్రీమాధుర్యం ఈ పని జేయించినడి 


జీవుని వేదనకూ = భావించిన పరమార్థానికీ జఒక్ష చితుమైన శిల్పం 


(సం॥) మా, శేషశాయి 
18990 


అల రి ఇట 
అ ర దె 
పూర్వ్పణ ౫ ంతవ్యాసముం 
రాం 0 
కళాప్పపూర్ణ 
డా॥ దివాకర్ల వేంకటావధాని M.A, (Hons) Ph. ౦. 
ఆంధాాంగ్రభాషలయం దే కాక తత్త శాస్త్రము సందునిష్థాతులైన మి|తులు 
శ్రీ శోభిరాల సత్యనారాయణ గారు రచించిన “శ్రీ మదాంధంమహాభారత శిల్పకళా 
దర్శన" మను అపూర్వసిద్ధాంతవ్యాసమును బరించి యమందమైన యానందము 
నందితిని. రథనాభి యం దరముల వలె పరమపురుపుని యందు సర్వకళలు 
(పతిష్టైతములై యున్న వనియు, వేద్యుండయిన యా పురుషుని తెలిసికొను 


మాసథుట (పళ్నోపనిషత్తు తెలుపుచున్నది. 
చేదబుమలు తమ మం తములను రథశిల్ప ము తో పోల్చుకొని 
యున్నారు శిల్పసంబంధులగు వర్ణనలు సహృదయులగు పాఠకులకు ఆనంద 
కరములుగా నుండును. పూర్వకవులు వట్టి సాహిత్యశాస్త్రము నందే కాక ఇతర 
శాసము లందును నిష్టాతుతె ఆయా సందర్భములయందు తత్తచ్చాస్రముల 
- ఖు ఈ | ఇ దం గు" 
యందలి విషయములను వివరించియుండిరి, 
ధిర్మేదారే చ కొమే చ మోకే చ భరతర్షభ | 
(థు ర్మ 
యదిహాస్తి తదన్య(త్ర యన్నేహాస్ని న తత్‌క్వచిత్‌ ॥ 
- అని వ్యాసమహర్షి మహాభారతమును గూర్చి చెప్పినవిషయము పరమ 
సత్యశోభితము. అందు లేని విషయ మేదియూ లేదనుటలో అతిశయోక్తిలేదు 


అసలు శిల్చ్పకళలను గూర్చి కాని, (ప్రత్యేకముగా మహాభారతము నందలి 
నిల క తలను గూర్చి కాని సంపూర్ణముగా పరిశోధన చేసిన వారింతవ అ 
కెవ్వరు నులేరు, 


ఆ విషయము నందు సమ గజ్ఞానము కలవారు అరుదుగా నుండుటయే 
అందుకు కారణము. డా॥ సత్యనారాయణ గారు శిల్పవాస్తుశాస్తమునందే కాక 
అం|ధసంస్కృృత తత్త్వశాస్త్రము అందును (పవీణులగుటబే తమ సిద్దాంత 
వ్యాసమున కీ విషయము (గ్రహించి న్యాయము చేయజాలిరి. 


క వితృయము వారు వ్యాసభారతమును యథాతథముగా ననువదించి 
యుండలేదు. వారు కొన్నిచోట్ల దానిని పెంచిరి. కొన్నిచోట్ల తగ్గించిరి. కొన్ని 
చోట్ల బౌచిత్యమునకై అన్యథా కరించియుండిరి. వారితిహాసమును కూడ మహా 
కావ్యముగా రూపొందింప౧దలచినవా రగుటచే ధర్మతత్త్వనీతి పతిపాదకము 
అయిన విషయములను వైదికక ర్మ శిల్పాదిశా స్త్ర సంబంధము అగు విషయ 
ములను కొన్నిచోట్ల తగ్గించిరి. కొన్నిచోట్ల పూర్చిగా విడిచివైచిరి. అందుచే 
శ్రీ సత్యనారాయణగారు ఆం|ధమహాభారతమునే కాక వ్యాసరచితసంస్క ఎత 
భారతమును కూడ నెడనెడ పలిశీలింపవలసివచ్చినది వ్యాసునిది పౌరా౭ఏిక 
నైతిక దృష్టి, కవితయము వారికి గూడ నా దృష్టి లేకపోలేదు, కాని వారిది 
(పథానముగా కావ్యకళాదృష్టి. అందుచే కథకుగాని కావ్యత్వమునకు గాని 
భంగకరములని తోచినచోట్ల వారు కొన్నిభాగములను సంగహించిరి,. 


మహాభారతమున అనేకనగరములయు, సాధములయు, య జ 
వేడికలయు, యుద్దవ్యూహములయు వర్ణనములు పెక్కు సన్ని వేశములందు 
కానవచ్చును వానిని వర్షించునపుడు కవిత్రయము వారు కూడ తమకు గల 
శిల్చపరిజ్ఞానమును పృదర్శించియుండిరి, ఉదాహరణమునకు ఇందపంస్థ 
నగరమును నిర్మించునపుడు నన్నయ (వాసిన తొమ్మిది పురవర్ణనమునకు 
సంబంధించిన పద్యములు అమూలకములు, ఆ పురవన్టనమే తరువాత 
(పబంధములలో ఆరంభమునందు కనవచ్చు పురవర్ణనమునకు మార్గదర్శక 
మైనది. పెన పెర్చొనంబడిన విషయములలో కొన్ని లౌకికములు, కొని వెదిక 
ములు, మహాభారతమును రచించునపుడు వానిలో వేనిని కాని పూర్తిగా విడిచి 
వేయుట ఉచితము శాదు. అందుచే కవిత్రయము వారు వారిని కొన్నిచోట్ల 
విశదముగా వస్ర్రంచినను, కొన్నిచోట్ల సూచ్యమాతములుగా నైన (పకటించి 
యుండిరి, - 


వేదకాలము నాటి నుండియు మహర్షులకు శిల్పకళ యందు అభిమాన 
మును ఆదరమును కల వని సూచించుటకు శ్రీ సత్యనారాయణగారు 
బుగ్వేదాదుల నుండియు, ఉపనిషదాదుల నుండియు పెక్కు వాక్యముల 
నుదాహకించియుండిరి. 


వేదముల అర్థము తెలిసికొనవలె నన్న మొన్న మొన్నటి వజకును 
సాయణాచార్యులు రచించిన భాష్య మొక్కటియే ఆధారముగా నుంజెను. 
తరువాత దయానంద సరస్యతియు, అరవింద ఘోమను కొందజు పాశ్చాత 


పండితులును వేనమం|తములకు కేవలకర్మ పరముగా కాక జ్ఞానలౌకిక శాస్త్ర 


పరముగా గూడ అర్హములు చెప్పియుండిరి. శ్రీసత్యనారాయణగారు వానిని కూడ 
చూచియుండుట వారివిషయమున కావించిన సర్వతోముఖయయిన పరి|శమకు 
తార్కాణము. దయానందాదులకు సాయణాదుల పై గౌరవములేక పోలేదు. 
కాని అవసరమును ఉచితమును అని తోచినపుడు వారు తమ హృదయములకు 
తట్టిన అర్జాంతరములు కూడ పందర్శించియుండిరి, 


నన్నయ్య రచించిన భాగమున రాజసూయయాగము, మయసభ, 
నారదుడు వర్ణించిన దిక్సాలురసభలు, ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనునకు 
(కొత్తగా నిర్మించే యిచ్చిన సభ మున్నగు వాని వర్షనములున్నవి. మహా 
భారతము నందలి వర్గనములలోని కెల్ల మయసభ వర్ణనము అద్భుతమును, 
ఆతిలోకమును అయినట్టిది, దానిని నిర్మించిన మయుడు రాక్షసుల విశ్వ 
కర్మ యైనను, శిల్పశాస్త్రమునందు అద్వితీయ మైన (పజ కలవాండు. నిజమునకు 
మహాభారతకథ యంతయు అతని మయసభానిర్మాణము పయి అధారపడి 
యున్న దనియే చెప్పవచ్చును. ఏల యన అది చూచిన తరువాతనే 
దుర్యోధ నుండసూయాగంస్తుండగుటయు, పాండవులను జూదమున కాహ్వానించి 
స్వపక్షమున శరునిచే జూదమాడించి వారిని అడవులకు పంపుటయు సంభవించి 
నది, ధృతరాష్ట్రుడు నిర్మించిన నూతనసభలో దూ్యూతమును, (దౌపదీవస్తాప 
హరణమును జరిగినవి, మహాభారతయుద్ధమున కవియే కారణములు. ఈ 
మహాసభను వర్ణించుపట్లను, రాజసూయయాగమును వర్ణించు సందర్భమునను 
నన్నయ (పదర్శించిన శిల్పక లా పరిజ్ఞానము (పశంసాపా(తమైెనది ఆవర్గనములు 
వ్యాసభారతమున అంతకంటె విస్తృతతరములుగనున్న వి. అయినను మూలము 
నందలి భావమునకు భంగము రాకుండ వాని నుచితరీతి వర్ణించుట కెంతో 
(పతిభాసంపద కావలయును 

పరీక్షిత్తు (పాయోపవేశముసకు ముందు ఏక స్తంభ నిర్మితసాధమున 
సుండెనని భారతమును భాగవతమును కూడ తెలుపుచున్నవి. దీని నిర్మాణ 
మునకు శిల్చ్పశాస్త్రపరిచయ మెంతో కావలయును. 

తిక్కన రచించిన భాగములో అశ్యమేథయాగము బాల ముఖ్యమైనది. 
ఆ యాగమునకు వేదికల నెట్టు నిర్మించినో తిక్కన విశదముగా వర్హించి 
యుండెను ఆ వర్గనములు యథేచ్చాక ల్పితములు కాపు; శాస్త్రసమ్మతములు. 
అట్లే యుద్దపర్వములైదింట నతండెన్నో వ్యూహములను విస్పష్టముగా వర్హించి 
యుండెను. వ్యాసుని రచనలో సంకీర్ణములుగా నున్న ఆ వ్యూహవర్ణనములు 
తిక్కన తీర్చి దిద్దెనని విమర్శకులు చెప్పుచుందురు. అందు కతండు కేవల 


కవియే కాక మంతియు, సం[గామశాస్త్ర విశారదుండును అయి యుండుటయ 
రణము. అతని తండి కొమ్మన దండనాథుండు. అతని పెదతం|డికొడుకు 

ఖర్గతిక్కన మహాసేనానాయకుడు. అట్టి వారి వంశమున పుట్టిన తిక్కనకు 

వ్యూహరచనావిషయమున సమ (గపరిజ్ఞాన ముండుటలో అశ్చర్యములేదు. 


ఎన కూడ ఆయా సందర్భములందు నగరములను యజ్ఞాదులను 
వర్ణింప వలసివచ్చినది. ఎజ్జన వాని నెంతో సమ్మగనుందరముగా వర్ణించి 
యుండెను. 


అరణ్యపర్వశేషమున పురదుర్గవర్గనములు, విశ్వక ర్మ-నలవిశ్వకర్మల 
(ప్రసంగములు, అంగిరోభృగు_పముఖ పృుభావములకు సంబంధించిన పృసంగ 
ములు గలవు. వీని కన్నింటికి శిల్పశాస్త్రముతో చాల సన్నిహితసంబంధథ 
మున్నది. 


శిల్పకళతో పరిచయము లేని కవులైనచో నట్టి శిల్చశాస్త్ర సంబంధముగల 
విషయములను విడచివేసియుందురు. ఏల యన వానిని విడచినను కథాగమన 
మున కెట్టి భంగమునురాదు, కవ్మితయము వారు కాంతదర్శనులును, సర్వ 
శాస్త్రపండితులు నగుటచే అభి వానిని గూడ యథోచితముగ వర్ణించియుండిరి. 


లౌకిక వైదికములయిన శిల్పనిర్మాణముల నన్నింటిని శ్రీసత్య 
గారు పరిశీలించి అందలి శాస్త్రపరిజ్ఞానము వెల్లడించియుండిరి. ఊరక వెల్ల 
డించుటయేకాదు వేదములనుండియు ఆంగ్లేయుల అనువాదములనుండియు 
ఎన్నో భాగములను ఉదాహరించియుండిరి. ఈ సిద్దాంతవ్యాసమును చదువు 
చుండగా రచయితకు గల సర్వశాగ్రపరిజ్ఞానము పాఠకులకు ఆశ్చర్యము 
గలిగించక మానదు, 


శ్రీ సత్యనారాయణగారు. శిల్పసంబంధమయిన సిద్దాంత వ్యాసమునే 

(వాసినను. భాషావిషయమున గూడ విశేషమైన జాగరూకత 'వహించిరి. 

వారి శైలి నిర్దుష్టము, సర్వసుబోధము సరళమునైయున్నది. అన్యదుర్లభ మైన 
ఖీ అ క్‌ 4 అష వగ లా డా ల న్‌ క్‌ గిరా చ RPE 

టై వాసము క మన పూర్వులకు గల శిల్పశాస్త్రపరిజ్ఞానమును 

(పకటించిన క్రీ శోభిశాల సత్యనారాయ2౫ గారికి నా ఆభినందనములను తెలుపు 


చున్నాను. వారి సిద్దాంత వ్యాసము పెక్కు ఇట్టి సిద్ధాంత వ్యాసములకు మార్గ 
దర్శకము కాగల దని నా అభినాయము, 

చ! 

9_5_1985 (సం.) దివాకర్ల వేంకటావధాని 
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ఈ |గంథము కవలము డి!గీ కొఆకు (వాసినది' కాదు. సొమ్ము చేసు 
కొనుట కంతకంటెను కాదు. డి(గీకొరకే యైనచో సముుదడమంత లోతు గల 
గహనమైన ఇట్టి విషయము వెన్నుకో నక్కర లేదు, సొమ్ము చేసికొనుట కైనచో 
తెనుగునాట అట్టి గృంథము వాాయతల పెట్టిన వాడు వట్టి వెంగలి, 


మరి శ్రీ శోభిరాల సత్యనారాయణ గా రీ గంథము నెందుకు (వాసినట్లు? 
చిరకాలముగా గుండెలో కుతకుతలాడుచు ఆత్మ నెరియించుచున్న ఒక వేదనను 
చల్లార్చు కొనుటకు. మరుగున పడిన ఒక మహాసంస్కృతిని తవ్వి తలకెత్తి 
లోకమునకు వెలుగుబాట చూపుటకు. ఆ తపనయే ఈ సత్యకశో ధకుని 
ఆత్మవేదన. దానికి రూపకల్పనయే ఈ పరికో ధనవ్యాసము. 


భారత్మగంథము పై వందలకొ లది పరిశోధనవ్యాసములు పొటమరించినవి. 
తెలుగుభారతమును గూర్చియు తెంపు లేకుండ పెక్టు వ్యాసములు వెలువడినవి, 
కాని “భారతశిల్పకళా దర్శన” మను ని విషయము అదృష్టపూర్వము. ఆదృష్ట 
వశమున అది శ్రీ శోభిరాల చేతిలొ పడినది. సంస్కృతాంధ్రాంగ్రతత్త్వమసస్త త్వ 
శాస్త్రవదుండగు ఈ సవ్యసాచికి “చ కధర” (డాక్టర్‌ లకంసాని చకంధరరావు 
గారు) చోదకత్వ మబ్బినది. ఇదియు నొక విశేషము. 


“శిల్ప” మనగా కేవలశిలాశిల్స మో, చిత్రశిల్పమో, సాహిత్యశిల్పమో, 
ఛందశ్శిల్ప మో, అక్షరశిల్పమో కాక కర్మకౌశల మభిన్మక్త మగు నెల్ల 


శల్చములును పరిశీలనార్హములే. అట్టి శిల్పము యొక్క చరిత9 ఆద్యమానవుని 
హస్త కొశలస్ఫూర్తితో మొదలయినది. కూడు గుడ్డ, అల్లు వాకిలి, పనిముట్టు 
కొరముట్టు ఇట్టి ఆవశ్యక వస్తునిర్హాణముతో మొదలైన ఆద్యమానవ హస్తకౌశలము 
బారతకథాకాలము నాటి కెట్టి పరదిణామవికాసము లంది మహా శి ల్ప కళగా 
రూపొందెనో దానికి లక్ష్యలక్షణ నిరూపణము చేయుకే.. పృకృతవ్యాస 
పరమార్థము, ఇంత [గంథమున్నది కనుకనే ఇది సముదుమంత లోతు గల 
గహనమైన విషయ మని చెప్పవలసెను. 


వ్యాసావకాశము ననుసరించి శిల్పపరిణామచరితును పరిమిత మొనర్చి 
భారతకాలము నాటి వివిధశిల్పముల నిరాణచరిత్రను మా(తము సరహస్యముగా 
వివరించుట జరిగినది. భారతకథాపా(తలలో తానును ఒకడైన వ్యాసమహర్షి 
సంస్కృత భారతములో తన కాలమునాటి శిల్పనిర్మాణముల విశేషములే తాను 
పుస్తావించియుండును,. భారతమును తెనిగించిన కవి తయము కాలము నాటికి 
ఆయూ' శిల్చ్పనిర్మాణములలో పెక్కు మార్పులు వచ్చియుండును. భారతకథా 
ఫలము (పధానముగా ఉత్తరభారతము. వ్యాసు డచ్చటి వానినే ప్రస్తావించి 
యుండును. కవితయమునకు దక్షిణభారత శి లృకృతులు మాతుమే 
పరిచితములు, సంస్కృతాంధంభారతములు రెండింటి శిల్సక భాదర్శనములో 
పాడచూపు భేదములను పసిపట్టి, పరిశీలించి, పరిశోధించి బహిర్గత మొనర్చు కే 
పుకృృుతవ్యాసరచనము నందలి పరమక్షిషమగు వ్యాసఘట్టము. ఈ ఘట్టమును 
దాటుటకే రచయిత శిల్పకృతుల నిర్మాణములో సంస్కృతభారతము నుండి 
తెలుగుభారతము ఎచ్చ పెచ్చట భేదించుచున్నదో తెలుపుచు మూలాను 
వాదములను యథాతథముగా నుటంకించెను. (శమసాధ్యమైన ఈ పని శ్రద్దతో 
నిర్వహించుట వలననేపరిశోధితవిషయమునకు సునిశితత్వమును సమగ్రతయును 
సిద్ధించినవి. 


_ పురదుర్గరాజసభాభవనాదులకు సంబంధించిన వాస్తు శిల్పము 
భూజులాంతరిక్ష యానములకు సంబంధించిన రథనౌకావిమానాదిశిల్సము. 
యుద్రతం తాయుథ నిర్మాణసంబంధి యం[తశిల్పము, ఇష్టాపూర్తాదిక యజ్ఞ 
శిల్పము, రూపపుతిరూప పంతిమాలంకరణాదిక రూపశిల్పము మున్నుగా, 
అనంతరూప వైవిధ్యము గల “శిల్ప క ళ”ను ఆంధంభారతము నడ్డుపెట్టుకొని 
దర్శించి, భారతియమగు నొక పాచీన మహాసంస్కృతిని పరికొ ధనగృంథ 
రూపమున్‌ నుద్దరించిన' మనిష . డాక్టరు శోభిరాల అవశ్య మభినందనీయుండు. 


సడల టయిం. లాం కిం Mi పధంలో న Sa Aa a ల్‌ 
తిఎన్‌ లా ఖ్‌ గీ న్‌ న్‌ శానా. షి స శారు రు నార ఇ సె 
స్టపతి-న్‌ల్బాచ ర్య-రథకార = కర శ్రరపర్ధికి స్వర్హ్రశార 
ల 


Lf f ప 
విశ్వకర్మ - త్వష్ట క 
వాహ్మణూాది పర్యాయవాచక ములతో 
రశ 


దేవ(బాహ్మణ - విశ్వబాహ్మణు - పాంచాల, 
పిలువబడు శిల్సి జాతి యొక్క పుట్టుపూ 
నిరూపించుట యందు రచయిత పరమజాగరూకుడై వర్తించెను. (ప్రమోౌణ 
నికూపితములుగాని యంశములకు పరిశో ధనగృంథ్రమున స్థానము లేదను 
సత్యమును విస్మరింపక రచన సొగించెను. 
* k * * 
సువిమలవిద్యావిశారదుడును, సకలగుణువరిషఘ్టుడు ను, సర్వశాస్తాంర్ద 


వేతయును మహతుడును న 
ఇవాన్‌ ౮ 


చ్‌ 

విశ్వకర్మ సురగణములక సూతృధారుడు. 
రావణ [బహ్మ రు పిల్లనిచ్చిన మామగారును, పతి వతాతిలకమగు 

మండోదరికి తండ్రియు, పయ సభా నిరాతయు నగు మయుడు ఎల్లదాసవులకును 


సూతుధారుడు, మయశిల్పమే మధంపాతాళము (సెంట్రల్‌ అమెరికా) వరకు 


లి 
పాంకి, నేటికిని వాస్తుపూజ లందుగొనుచున్నట్లు పదిగశోధక మతము, 


సూ (త ధార శ బు ము వాస్తు శాస్త్రమందే కాక నాట్యుశా స్రమందును 
(పసక్షము.పాచీన కాలములో నాట్యపృయోగ దక్తులగు సూత్రథారులును శిల్చులే 
యనుట కిదియెంతయు నుపబలకము. ఇట్టివే నా దృష్టిలో ననేకాంశములు 
గలవు. వాని నుటంచుట కిది సమయము కాదు - సందర్భమును గాదు, 


డాక్టర్‌ కోభిరాల వారి కృషి నభినందించుటయ ప్రకృత కార్యము. 
ఈ సిధ్ధాంత వ్యాసమునకు ఆంధవిశ్చవిద్యాలయమున శ్రీ త్రిపురనేని గోపీచంద్‌ 
స్మారక స్వర్ణపతక బహూకృతి లభించుటయు ముదావహము. పుగాఢ మగు 
పరిశోధనకృషి కిదియు నొక గుర్తింపు గదా ! 

ఈ పరిశోధనకృషి. నాక్కమాటలో చెప్పవలె నన్న ఇట్లు చెప్పవచ్చును 
“హరప్పా మొహంజొదారో (తవ్వకముల వలన (పాచీనభారతీియసంస్కృృతి 
యెంత బయల్పడెన్‌ ఈ పరిశోధనవ్యాసము వలన అంత కిబ్బడి ముబ్బడి యగు 
పురాభారాతీయశిల్పసం స్కృతి సిద్రాంతసిద్ధాన్న మై బయలుపడినది, 

తథా స్తు | 


“హైదరా బాద్‌ 


226-1985 (సం॥) వి, వి, యల్‌, నరసింహారావు 


నొ పరికోధనమునకు పర్యవేక్షకులై సన్నుచరితార్జుని చేసిన 
డా॥ లకంనాని చ, కధరరావ గారికి 


హు 


నిరంతరపరిశోధనా (ప్రత్యయ (పతిరూోపమయిన నో 
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దాసి నా సంవత్సరము పరడూోత్కష్థ సిద్దాంత |గంథముగా పరిగణించి 
ల 


నొసగిన ఆం (ధవిశ్వక ళాపరిషత్తు వాడికి 
పండిత పకాండుల౨ున పరీక్షక పారిషదులరు, 
వికిషపరికోధన (గంథనిర్ణాయక సంఘసభ్యులకు 
కమ ౮ ంమూల్యూభి| పాయము లోనంగి యాశీర్వదించిన 
విద్వద్వ రేణ్యులకు విమర్శక చ్మకవర్హులకు 
నా కృతజ్ఞతాపూర్వకాభివాదనములు 
+ 4 ,. 
ఈ గంంథ ముదుణమునకు పదివేల రూపాయలు ఆర్జికసహాయము 
నోసంగగిన తిరుమల తిరుపతి దేవ స్థాన ము కార్యనిర్వహణాధికారిగారికి 
ర్వదా కృతజ్జు-డను. 


పై 


(FS 


| 4 ఖీ ఈ. 

ఈ గృంథ (పచురణమునం దనేక విధములుగా సాయపడిన సాహితీ 

బంధువులకు, ఆప్తమి[తులకు హార్టికాభివందనములు 
4 0 ‘ 

ఈ [గంథమును సర్వాంగసుందరముగా ముద్రించి యిచ్చిన 
మహోదయ పవర్‌ ప్రెస్‌, శ్రీకాకుళం వారికి తదధిపతులు సహృదయ మిత్రులు 
శ్రీటి. వి. శివరావు గారికి, శ్లీటి. వీరభ దుయ్య గారికి వారి సిబ్బందికి 
హృదయ పూర్వక థన్యవాదనములు 


—కోభిరాల సత్యనారాయణ 


(శ్రువుదాంధ్ర వుహాఖభారత కీల్పకళాదర్శనవుం 
తృ తీయో నే a కుహు 
యజ నిల 
వా 


యజ్ఞస్య చకుః (పభృతి ర్ముఖం చ 
వాచా (శోతేణ మనసా జుహోమి । 
ఇమం యజ్ఞం వితతం ఏశ్వకర్మణా 
'దేవాయంతు సుమనస్యమానాః 1 
_-- అథర్వ 2-85-5 * 

య జ్ఞ్లస్వరూపు(డగు పుట వాకృగివణమననపూర్వకముగా 
ధ్యవంతుచు యజ్ఞచత్తువును, యజ్ఞపోషకుండును, యజ్ఞముఖమును న నగు 
అగ్ని దేవుని యందు హోమము చేయుచున్నాను. 

= “విశ్వం కర్మ కరణీయం యస్య స ప్రజాపతిః | 
విశ్వకర్మా విశ్వకృద్‌ దేవః 1° _- సాయణ 
“తతః విశ్వకర్మణా దేవేన వితతమ్‌ ఏస్తృతమ్‌ ఉత్పాదితమ్‌ ఇమం 
అనుష్టీయమానం యజ్ఞం దేవా ఇందాిద్యా యష్టవ్య దేవతాః 
సుమనస్యమానాః సుమనస ఇవ ఆచరంతః అనుగిహబుద్యోశే పేతాః 
సంతః ఆయంతు ఆగచ్చంతు” == సొాయణ 


2 (శ్రీమదాంధ మహాభారత 


విశ్వకర్మ (ప్రజా శాపతి చేత విస్తృతము చేయబడిన యీ యజ్ఞమునకు 
ఇం|దాదిదేవత అనుగ్ఫ్మహపు పూర్జులె వత్తురుగాక ! 


యజ్ఞము విజ్ఞానబాయక మైన సత్కార్యము, 3 


లోకమునందు మానవులను సృజించిన పృజాపతియే వారి యోగ 
కేమములు కోరి సకలాఖీష్ట (పదమగు యజ్ఞమును కల్పించినాండు జ 


సహయజ్లాః వజాస్సృష్ట్వా పురోవాచ (పజాపతిః | 
అనేన _పసవిష్యధ్వ మేష వోఒస్సిషష్టకామధుక్‌॥ 
-ావ్యా.భా భీష్మ. 27-10 
(భగవద్గీత _ 8.10) 


(పజాపతి కల్పాది యందు మానవులను యజ్ఞ సహితముగా సృష్టించి, 
'ఈ యజ్ఞానుష్టానముతో మీ రభివృద్ది నొందుండు. ఇది మీ కోరికలను దీర్చు 
కామభేనువు వంటి దని వారితో6 బలికినా6 డని శ్రీ శీ కృష్ణ భగవానుం డర్జునునికి 
దెలిపినాండు. 


మానవుని కర్మబంధమోక్షణమునకు సాధనముగా యజ్ఞము సృష్టింపం 

బడన దని వ్యాఖ్యాతలు వివరించినారు. 2 
1 చూడు :_ శ్రీ కేమంకరదాస్‌ తివేది ; అధర్వణ వేద _ భాషాభాష్యము _ పుట_కిక్‌ 
--(్రీ దయానంద సంస్టాన్‌' పిచురణ 
“విశ్వకర్మ పర మేశ్వరునిచే విసృతము చేయంబడిన విజ్ఞానదాయకమును 
పూజనీయము నైన యీ సత్కర్మకు [యజ్ఞమ్‌] వ్యవహారకుశలులై న 


మహాత్ములు (దేవాః) శుభసంకల్పములతో [సుమనస్యమానాః] వత్తురు 
గాక” 


2 చూడు !- శ్రీ విద్యాపంకాశానందగిరి స్వాములవారు. గీతామకరందము, పుట 885 
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యజ్ఞ మన దేవతల నుద్దేశించి యగ్నియందు ఘృతాహుతు 
 లర్చించుచుం జేయు నొకానొక వైదికకర్మ మను భావము లోకమునందు 
పృసిచ్దముగా నున్నది. దాని యజ్ఞ శబ్దమున క కనేకార్థము లున్నవి. 


నిఘంటువు లిచ్చిన యర్థము లివి : 


యజము : యాగము, కంత్రువు. 2) చెదిక కార్యము [పంచమహా 


ey 


యజ్ఞములు ష్‌ PE దేవయజ్ఞ ము, పితృ 


3) ననే క ఫ్‌) వ 6) అత్మ. 


ర. సూర్యరాయాం (ధ్రనిఘంటువు 


యాగ మనగా హూోమముబేసి దేవతలకు హవిర్భాగము లిచ్చుట. 


యజ్ఞశబ్బము యజ భాతుప్పు నుండి నిష్పన్న మైనది. 
“యజ - దేవపూజా సంగతికరణ దానేషు” అను ధథాతుపాఠము 
ననుసరించి యజ్ఞ ిశబ్దమున క్రీ కింది యర్థములు చె చెప్పబడినవి. 


1 వేదమం[తములతో పరమాత్మను స్తుతించుట - పూజించుట. 


“హోమము బేసి దేవతలకు హవిర్భాగము అలర్సించుట, 


టి 


3 దానమన( దవ్యత్యాగము వివిధవస్తుపులను, విద్యలను 


దానము చేయుట, అన్నదానము, భూదానము, 
సువరదానము ఇత్యాదులు, 


ణు 


4 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత : 


కావున యజ్ఞ ము మూండువిధము లని శ్రీ దయానంద సరస్వతి 
స్ట ఫ్‌ 
1 


1. అగ్ని హోాతము మొదలు అశ్వ మేధపర్యంతముగల యజ్ఞములు, 

2. (పకృతి మొదలు నూల పకృతి వజకు6 గల జగ |దచనారూ పము; 
శిల్పవిద్యయు 

ర. సత్పంగాదుల వలన గలుగు విజ్ఞానము, యోగమును. 

యజ్ఞ మన (శేష్టతమమైన కర్మ మని యజుర్వేదము చెప్పుచున్నది. 


లం శుక్ల -యజా 1.1 
~~ వె శేష ట్ట షతమం కర్మ - అని హహ 
భూవ యజ్ఞ * వేదేభ్యో యజ్ఞః __ తి దేవతాః॥ 


భా _ శాంతి 12187 


య జము వేదముల oe యావిష్కరింపంబడినది. యజ్ఞము 
దేవతలను సంతృప్తులను జేయును.? 


బుగ్వేదము యజ్ఞ పశంస తోడనే (దారంభమగుచున్న ది, 
అగ్ని మీశే పురోహితమ్‌। 
యజ్ఞస్య వ్‌ మృత్విజమ్‌। 
వోోతారం రత్న ధాత మమ్‌॥ -_-ముగ్వేద 1.1.1 


ఈ మం[తమునకు శ్రీ దయానంద సరస్వతి అగ్ని హోతంపరమగు 
నర్ధముచే కాక, నల్బయజ్ఞ పరమగు నర్ధమును గూడ వివరించినాండు. 


mame] 


స్వామి దయానందసరస్వతి . వేదతత్య్య( పకాశము, 
ఆంధాఫనువాదము _ పుట 94, 
2. పోల్చు: వ్యా.భా అను 145, (దాకీణాత్యప్రత్రి 
'యజ్ఞాదీనాం సమారంభః (శుతేనైవ విరీయతే। 


అల్‌ 


యజన్య ఫలయోగేన దేవలోకః సమృద్ధ్యతే॥ 


తు 


శిల్ప కళాదర్శనము గ్‌ 


శిల్చ[కియలచే నుత్సన్న మొసరింప6ందగిన పదార్థముల | నొసంగువాడును 
శ్ర పదార్దముల నుత్పన్న మొనరించుటకు ముందె తసవధాతతాదరు తులు 
కలిగి అపతుపాణ డు. గిల్పవిద్యాసాథన పే సతు వయిన వాండును, సువర్ణాది 
రత్నములను ధరించువా6డును నగు భౌతికాగ్నిని నేను సోత్రము ఈ జేయు 
చున్నాను '.! 
యశ్ఞైష దేవన మీళతే ॥ 
ము. 11.7 


వ హో (తాద్యశ్వమేథ పర్యంతము న పరమశ్వర 


పూజచేయు మనుష్యులు - ఇిల్పవిద్యామయ యజ్ఞముతో వివిధపదార్థములను 
సంయోజనము చేయు నిల్చులు - ఆనందయుత్తు అగుదురు. 2 


ఆ నో జ్ఞాయ తక్షతు బుభుమద్‌ వయః ॥ 
బు, 1111-2 


ఓ విద్యాంసులారా ! పదార్థసంయోజ 3నముతో వ చేయు 
శిల్పకియా సిద్దికి పలయు శేరి ని మా కొసంగుడు. 3 


ఈ విధముగా శ్రీదయానందసరస్వతి యుగ్వే దమునందలి అగ్ని - 
అగి - బుభుదేపతాకములగు సూక్త ములందలి  యజ్ఞశబమునకు 
హవన మనియే కాక శిల్పవిద్యాషయయజ్ఞ మను నర్థము చెప్పుట యుక్తి 
సహముగా నున్నది. 


__ యాజుషాథర్వణ!ల్పో పనిషత్తు 
లతలా 

1. చూడు ;-  ్రీదయానందసరస్వతి - బుగ్వేద - భాషాభాష్యము - పుట 1 
2. అదే. ప్పట 25 
0, త రే పుట 148 


గ (శ్రీమదాం(ధ మహాభారత 


యజము వైదిక మనియు లోకిక మనియు రెండు విధము అని 
Cra 
యజైంబు తెజంగెజింగింపవే యని పార్వతి (పార్థించినం బర మెశ్వరుం 


సీ! విను మింతి! చె దికంబును లౌ కికంబును 

నను రెండు తెజ(గులు యజ్ఞవిధులు 

వర్ష యోగ్యార్జక వర్చనాంచితధన 
ధాన్యముల్‌ గ గొని దెవతలకు. దృష్తి 

యగు నట్లుగా బుత్విగర్భన మొప్ప6గా( 
గావించునడి వై దికంబు; 

చేవతలకు మహో తృంటులు చేయుటయు గీత 
వాద్యనృత్త ము లనవద్యములుగ 


౦ఘటించుటయును, సద్గంధ మాల్యధూ 
ప్మప్రదీపభోజ్యభక్యములు స 
మాదరంబుతో నివేదించుటయు లౌకికంబు 
రెండు నమరగణహితములు. 


A eX 


— తిక్కన, ఆనుశాసన . 5. [08 


ఇద కొంత వజకు మూలానుసరణమే, కాని మూలము వలన మజికొన్ని 
యంశములు న 


ట్‌విష్‌ ములైన అగ్నిప్తోమాదియజ్ఞములు నిర్వహించుటకు నువమయిన 


త్తే శ ద 
క తోపాటు యజ్ఞోపకరణములు కావలయును _ ఇడి శాస్త్రవిధి. 


అగ్నిష్షో త. ర్వేదేషు పరికల్పిత్రై 8 
సుళుద్ధి ర్యజమానె శ నైశ్చ బుత్వి గృిశ్చ యథావిధి 
శుదైర్‌ దవో శ్రపకరణై ర్యష్టవ్య మితి నిశ్చయః 


దా వ్యాధా అను శానన_ 146 


క న న తలల అయం 
* చూడు ;. మహాభారతము ర స 


శల్చ కళాదర్శనము 7 


దేవాలయముల యందలి దేవతావిగహముల నభిషేకాదులతో 
సంస్కరించి, స య Be పూజించి నృత్యగీత 
గానములతో కనులపండుపుచేయు వివిధకారంకలాపములతో నుత్సవములు 


ది 
పోయుట లౌకిక యజ్ఞము ఇట భక్తి పథానము, 


దేవసత్కార ముద్దిశ్య క్రియతే త్‌ రొకికోత్సవః 
దేవగో మం ధిసంస్కృత్య చోత్సవం యః కరోతి వై 
యాగాన్‌ దేవోపహారాంశ్చ శుచిర్చూత్వా యథావిధి! 
దేవాన్‌ సంత్‌ షయితాష స దేవి ధర్కమవాప్నుయాత్‌ Y 


నృ ర్వాబై wr గాంధరై న్‌ రన సర్‌ దృష్టివిలోభనై 8 | ర 
దేవసత్కార ముద్దిశ్య కుర్జలతే థో యు నరా భువి । 
తేషాం భకి కృతేన న సంస్కా_రేణై వ హూజితాః | 


సో 


తేసవ తోషం సంయాంతి దేవి దేవా త్రీవిష్టప 


యం 


_-వ్యా.భా, అనుశాసన = 145 


ర. యూప _ నిర్మించుటకు స్రపతులు, దారుశిల్చులు 
కాపలయును. 


లౌకికయజ్ఞములం దు ముఖ్యములయిన దేవాలయములు, 


వేపతావ్శిగహములు నిర్మించెడువారుస్థపకులె. ఉత్సవాదులందు సకల 
నిధభాలంకారములు చేయువారు నిల్చు లే. 


వైదిక లౌకక యజ్ఞ నిరృహముమునందు నీల్పాచారు అ యవసర 


పంతేని గలదు, 


క్రి శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత్ర 


దేవమానవలోకము లందలి సకల|దవ్యములు యజ్ఞార్థమే 
సృష్టింపంబడిన వని మహేశ్వరు. దుమాదేవికిం వెలిపినాండు. 
ఇదం తు సకలం ద్రవ్యం దివి వా భువి వా ప్రియే 
యజార౦ విది తతీసృష్షం లోకానాం హా తకామ్యయా॥ 
కథ థి ణి 
---వ్యాభా, అను_ 14గ్ట్‌* 
భగవత్సీీత్యర్థము చేయు పూజ - యజ్ఞము - వైదికమయినను 
లౌకికోత తృవమయినను వానిని నిర్వహించుటకు6 దగిన దవ్యోపక రణములు 
సంపాదించుటకు ధనము కావలయును, 
ధనసం(గహంబు.... 3 
ఖో గార్థకృతంబు దుష్ట మగుటయు( గలదు 
యజ్రారకృతంబె న నదియు నిచ్చెన (బహ్మ్మాపదము నొంద ॥ 
మధ ద 
= తిక్కన శాంతి, 1_144 
మూలము నం దిట్లున్నది. 
యజ్ఞాయ సృష్ట షాని దనాని ధాతా? 
యజ్ఞాయ సృష్టః పురుషో రక్షితా చ ॥ 
తస్మాత్‌ సర్వం యజ్ఞ మే వొపయోజ్యం 
ధనం న కామాయ హితం ప9శస్తమ్‌ i 
--వ్యా.భా. శాంతి, 28.25 
(ప్రజాపతి యజ్జోపయో గార్థము ధనమును సృష్టించినాండు. ఆ ధనమును 
పొడి యజ్ఞము చేయుటకు పురుషుని సృష్టెంచనాండు. ధనమును కేవల 
హిక సుఖముల కొజకు వినియోగించుట శ్రేయస్కరము రాదు; 
శస్తమును గాదు. 


యే 


౧ "క 


ఈ విధముగా మానవులను, లోకహితము౮గోరి యజ్ఞార్థము ధనమును 
సృష్టించిన సక లజగత్పృ్టికర్తను - పజాపతిని _ పూజించుట మానవ 
ధర్మము. 
నాననా న నునా మనలా తామసము తనకా ననున యమము మ మంటతాతాపుచ టను చయయలి 
* చూడు ఏ, మహాభారతము _ గీతాపెస్‌, పుట 6001 


యద 
(మి 
యజ్ఞ న (పశాపతి మారభళే ॥ 
wa కృటయు కంటే 
యజ్ఞము పజాపతిస్వరూ పము, కావున హోత యజ్ఞస్వరూ పుండయిన 


(పజాపతిని (పొజాపత్యమం త్రముతో స్తుతింప పలయును. 


యజ్ఞము | జాపతి చేత సృష్టింపంబడినది. 


చమసపా[తల యందున్న సోమరసము 1పజాపతి స్వరూపము. 
సోమయాగము పృజా పతిస్వరూ పము. కావున (పజా పతిని తృ ప్రిపజపవలయును 


We 4 ఇ గ శా ల ఓ రాగా 
తృప్తుండయిన (పజాపతి యజ్ఞకర్త తెశ్వర్యము సొసంగును. 


(| 


_-. కృ. య. 20.2 tk 


‘ WW అటి Va Min ఉట జ జ wf జ సల జ టీ 
అట్టే (బఅహ్మపర్చస్కాముండును (పజాపతిని సంతృపు నిం కేయవలయును 


స యజ్ఞస్య (పజాపతిసృష్టిత్వాత్‌ తత్స పరూపః తస్మాత్‌ (పాజూాపత్య మంత్రస్య 
పిథమపాశేన యజ్లరూప మేవ ప్రజాసతిం పాిరబ్లవాన్‌ భవతి. ” 
ణః థ్‌ 
జ సొయణ 


“ He (Hota) repeats a verse addressed to Prajapati - 
Prajapati is the Sacrifice, Verily he grasps the sacrifice 
as Prajapati “ — A.B. Keith. T. S. 1-5-7 


** “* బభూషన్‌ భవితు మిచ్చు నై వ్వశ్వర్యకామ ఇత్యర్థః పాతి) యః పాత్రేఒవస్థిత 


ఏష సోమః (పజాపతిస్వరూవః అనేన సాధ్యో యజ్జో౬పి ప)జాపతిస్వరూపః 
అతో౭.నేనా వేకణేన తమేవ పిజాపతిం తర్పయతి సచ తృప్త్ప ఏనం 
యజమాన మైశ్వర్యార్థమథితః భోధయతి ” ఆలు “సొయణి 
Cf:- A.B. Keith : TS. 1123 
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ప్రజాపతి ర్విశ్వకర్మా [క,య, 18.48] * 


(ప్రజాపతి ర్విశ్యకర్యా విముంచతు గ్రకృయం. శ_ి.ర్‌_2] కక 


ఆను యజుర్వాక్య ముల వలన సృష్టికర్గయైన విశ్వకర్మయే యజ్ఞ పురుషు 
డేని తెలియనగును. 


అట్ల విశ్వవ్యాపకత్వము వలన యజ్ఞము విష్ణుస్వరూప మనియు 
జెప్పంబడినది, 
యజ్ఞ వె విష్ణుః |] _- కృ. య. 8.110 2 
(= Fe 
[విష్ణో కకక యజస్వరూపతా సద్‌ వెప్టవమంశేగణ 
యిజ మేవ పునరపి వ తవాన్‌ భవతి. __ సాయణ] 
చ అదొ 


ర్‌ యజ్ఞమేవా౬ఒ౬రభ్య (వతనుతే i 
i —క్ళం య, 8501 బెడ్‌ 


ము నొందినది. 

భు నెబుగు టదికవిమలబోధము యజ్ఞ 
మూర్తి యజ్ఞకర్వ ఎమూర్తి యజ్ఞ 
కలనమూరి,  యేష్ఞ ఫలమూరి, విష్ణు డ 
తండు కృష డమలతరచరె త్ర. " గ 


అని వాంాసమహ3ి శలుంనికి( జెప్పినట్టు భీష్ముడు ధర్మజునకు( 
3 వ లి రా © స్ట 
డెలిపినాడు. 


— తిక్కన _ అను. 1.187 


* “Thelord of Creatures, Omnific 
— Ralph T.H. 


Cee sn 


Griffith - The Texts of the White YEJURVEDA., 


** “Let Prajapati, All-worker, release it. ” 


— A.B. Keith :T.S. 1V-2-5-2. 
“Vishnu is the Sacrifice; Verily he makes the Sacrifice. " 


— A.B, Keith : T. §, iii-1-10 
8a “Vishnu is the Sacrifice, Verily commencing the sacrifice 
he continues 11 


— A.B. Keith: ₹, 95. iii-5-1 
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ఆఅహాం విష్ణు రహం బిహ్మో శకిశ్చాహం సురాధిపః ॥ 
అహం శివశ్చ సోమశళ్చ కశ్యపోఒథ పిజాపతిః | 
అహం ధాతా విధాతా చ యజ్ఞశ్చాహం ద్విజోత్తమ i 
వారి. భా. వన. 180_5,6 * 
నారాయణాఖ్యుండ నైన నేను శాన్వతుండ ననియు సకల జగత్పంభువు 
ననియు, సృష్టి స్థితి లయకారకు(డను నేనే యనియు, (బహ్మాదిసురలు 
నాయాకృతులే యనియు, యజ్ఞము నా స్వరూపమే యనియు, యజ్జకర్తలు, 
నన్నే స్తోతము చేయుదురనియు నారాయణుండు మార్మండేయమహామునికి 
తన (ప్రభావమును దెలిపినాండు.ే 
అతులితదకీణాన్వితమ హాధ్వరసంఘము లే నొనర్చితిన్‌ 
జతుర మనీషితాప్రిచురపౌఖ్యులు భూసురముఖ్యు లంచిత' 
వ్రతులు మహీపతుల్‌, సుగుణ వళ్యులు వైశ్యులు భక్షి నన్ను సం 
తతమును గొల్లు రీ కీతి నుదాత్త మహాక౦తుకర్మశీలురై . 
---ఎజ్జిన, ఆరణ్య, 4-269 
కతుపరులు నన్న6 దగ సం 
స్తుతించి ఫలమందం గండు; దోషయుతులు స 
మతి. బాంయశ్చిత్తంబునం 
గృతాత్యు లగుదురు మడీయకీర్త నపరులై , 
అని శ్రీకృష్ణుడు భృగూద్యహుం డయిన యుదంకునకు. టెలిపినాండు. 
— తిక్కన, అశ్వమేధ. 8-40 
మూలమునం డదీవిషయ మత్యంతవిపులముగా నున్నది. 


వమ తత్తర నము 
ఖ్‌ పోల్చు tas వ్యా. థా. ఆశ్వ మేధిక. 54.14, 15 


ఆహాం విష్ణు రహాం బ్రహ్మో శకోఒథ పిభవావ్యయః | 

భూతగాYిమస్య సర్వస్య స్రష్టా సంహార ఏవచ; 

“భవవర్థ నవిలయంబులు 

నవలీలన వరుస బిహ్మ యన విష్ణుం డనన్‌ 

శివం డన నిర్వరి ంతును 

భువనంబుల నేన చూవె భూరిమహిమలన్‌ "తిక్కన. అశ్వమేధ, 8.42 


1. చూడు :. ఎటబన, ఆరణ్య. 4-266.269 =-(వ్య్య.థా వన. ఆ 189) 
అ 


12 


ఓంకార(పముఖాన్‌ వేడాన్‌ విద్ధి మాం త్వం భృగూద్వహ | 
యూపం సోమం చరుం వనోమం (తిదశాప్యాయనం మఖే 1 
హోతార మపి హవ్యం చ విద్ధి మాం భృగునందన । 
ఆధ్వర్యుః కల్పకళ్చాపి హవిః పరమసంస్కృతమ్‌ ॥ 
ఉద్గాతా చాపి మాం సౌ సాతి గీతఘోాషెర్మ హాధ్యరే । 
పాంయశ్చిత్తేము మాం బి)ిహ్మోన్‌ శాంతిమంగళవాచకాః ॥ 
స్తువంతి విశ్వకర్మాణం సతతం ద్విజసత్తమ | 
-- వ్యా.థా. ఆశ్వమేధికంర్‌&. 8-11 
“ఓ భృగువంశవర్ధనా ! (పణవాది వేదములు, యజ్ఞ సంబంధములగు 
యూపము, సోమము, చరువు, దేవతలను సంతృప్తి పజచు హోమము, 
"హోత, హవ్యము, అధ్వర్యుండు, కల్పకము, నుసంస స్కృ తహవిష్యాన్నము. 
నన్నియు నేనే యని తెలిసికొనుము. 

ఓ [బాహజోత్తమా ! మహాయజ్ఞము లందు సామగానము చేయు నుధ్గ్దాతలు 
నన్నే స్తుతింతురు. (ప్రాయశ్చిత్త కర్మములందు శాంతిమంగళవాచక ములు 
పఠించు బ్రాహ్మణు లెల్లపుడు విశ్వకర్మనైన నన్నే సోతము చేయుదురు. 

మధుసూదన ! నీవే విష్ణుండవు. నీవే యజ్ఞస్వరూపుండవు. యజ్ఞము 

చేయువాండవు-చేయించుకొనువాండవు నీవే యని న చెప్పినాండు 
విష్ణుత్వమసి దుర్దర్ష త్వం యజ్లో మధుసూదన | 

యష్టా త్వమసి యసష్టవ్యో జామదగో ఎ$ యథా (మవీత్‌ 1 l 


| a 
యుండ వయిన య జ్ఞ పురుషుండ వని కశ్యపుండును న. జెపి 


న 


యోగథధరు జ సాధుజనులకు గతి వివ” 


చంచల త్తి ర ఇమ రా లె రాగో 
యని చౌపడి ఏ త్రికృష్ణుని (పశంసించినది 
--ఎట్రిన. ఆరణ్య 1.188 
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వ్యాసపోక్త మగు విష్ణుసహ(స్రనామస్తోత్రము నందు విష్ణవే 


po) విధి 


యజ్ఞస్వరూ పుండుగా యజ్ఞపురుషుండుగా. గొనియాడ6బడినాండు.. 


పన 


4 


10 


11 
12 


5 


గ్‌ 


(దా 


59 లీ రై 
యజ్ఞభృద్‌ యజ్ఞకృద్‌. యజ్ఞ యజ్ఞ భుగ్‌ యజ్ఞసాధనః | 
యజ్ఞాంతకృద్‌. యజ్ఞగుహ్య మన్న మన్నాద ఏవచ ॥ 
__వ్యా.భా. అమ. 149-117, 119 


యజో యజ పతి ర్యజ్వా యజాంగో యజవాహనః il 
వ జః డో 


"పె విషనామములకు వ్యాఖ్యాత లిచ్చిన యరము తిని ; 
య et) ది ఖు 


౨౪ ల 
౩ యజ్ఞస్వరూ పుండు 
యజ్ఞపతిః : యజ్ఞములకు (ప్రభువు; యజ్ఞములను కాపాడువాండు. 
యజ్వా : యజ్ఞము నాచరించు యజమానన్వరూపుండు. 
జ్ఞావాహనః : స్వర్గాదిఫలములకు హేతుభూతములగు యజ్ఞములను 
నడుపువాడు. 
జ్ఞాంగః : యజ్ఞసాధనములె యవయవములుగా గలవాడు, 
జ్ఞభృత్‌ ; యజమును ధరించువాడు. 
యా య 
జ్ఞకృత్‌ . సర్గాత్మకమగు యజ్ఞము చేసి సకల జగములను 
సృష్టించినవాడు, 
స్తా 
: సమస్త యజ్ఞములు ఎవనియందు సమాప్తమగుచున్నవో 
వాడు; పరమాత్ముడు. 
భుక్‌ : యజ్ఞఫలభోక్స; యజ్ఞఫలమును జీవులచే ననుభవింప 
జేయువాడు. 
సాధనః : పరమాత్లు( డయిన తనను పొందుటకు 
ఫలత్యా! బుద్దితో( జేయు యజ్ఞములే సాధనములుగా 
గలవా౭డు. 
కాంతక్ళత్‌ : పూర్ణాహుతితో యజ్ఞఫలము నొసంగువాండు. 
జగుహ్యమ్‌ : యజ్ఞములతో గుపమైన నిష్కామయజ్ఞన్వరూ పుండు. 
యా లి (నస క sy 
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విష్ణువు వలె శివుండును యజ్ఞస్వరూపుండే. 
(బహ్మ|పోక మయిన మహాదేవసహసంనామ స్తోతము నందు శివునకు 
యజు (డు (580), యజసమాహితు (డు (531) అను నామము లున్నవి. 
జా ఖా 
లే యజ్లో యజసమాహిత;ః ఎావ్యా.థా, అను, 1794 


విశ్వేశ్వరునకు “విశ్వకర్మమతి” (555) అనునది మజొక నామము. 
జగదంచనారూపకర్మమునందు. గుశతలు( డని యర్హము. 


వేదములు, యజ్ఞములు, సోమరనము, దక్షిణలు, అగ్ని, హవిస్సు, 
యజ్లోపకరణములు _ అన్నియు నీ రూపములే సందియము లే దని 
శ్రీకృష్ణుడు పరమేశ్వరుని (పస్తుతించినాండు. 
వేదాశ్చ యజ్లాః సోమళ్చ దకీణా పావకో హవిః | 
యజ్లోపగం చ యత్‌ కించిత్‌ భగవాం సృదసంశయమ్‌ ॥ 
న —వౌళి భౌ, అను. 14.411 
జగదాదికారణుండు, విశ్వకర్మ (సృష్టికర్త), పుట్టుక లేనివాడు, 
జగదీశ్వరుండు, నాశరహితు(డు, చరాచర జగత్తులను సృష్టించువాండు _ - 
సంహరించువాండును నగు పరమేశ్వరున శ్రీకృష్ణుండు నమస్కరించినాండు. 
లోకొదిం విశ్వకర్మాణ మజ మీశాన మన్యయమ్‌ | 


CEO Renee వాం 


వవందే తం తదా కృష్ణో వాజ్మనోబుద్దకర్య్మ భి; mn 
ష్య థ్‌ 
వౌ్య భౌ, శాంతి, 650, 44.47 


యజ్ఞము, యజ్ఞకర్త, అగ్న్‌ హో (త్రము, హవనము, . విని రూపమున 
నున్న నీకు నమస్కార మని దక్ష పృజా శివునికి 


ఈ విధముగా సృష్టికర్తయు, యజ్ఞపురుముడు నెన జగత్ర భువును 
అట య్‌ చాలా. 
(ప్రజాపతి యనియు, విశద ్మ యనియు, విషు వనియ శివం డనియు, 
ని న్‌ het cas 
ఎట్వైజు నామములతోంబిలుచుచున్నారు 


యజ్ఞ ఫలము 


స్వర్గకా మో యజేతేతి సతతం [శూయతే (శ్రుతిః 
wa అలీ అల 0 గ అటి 
ఫలం [పకల్ప్యపూర్వం హి తతో యజ్ఞః (పతాయతే il 
వార, భా. శాంతి, 268.18 
స్వర్గము కోరు మనుజుడు య జ్ఞ ము చేయవలయు నని వేదము 
చెప్పుచున్నది. స్వరఫల। పాప్తరర్థమీ యజ్ఞ జ్ఞము చేయుచున్నా నను సంకల్పముతో 
యజమానుడు యజ జ్ఞకర్మము నారంభింపవలయును. 
యజ్ఞము చే చేయు థర్మాత్ము లిహపరసాఖ్యము అంట(గలరు, 
ధర్మము సల్ప్బుచున్‌ దగిలి ధర్మ పథంబున(జేసి యర్థముం 
బేర్మియు. గాంచి ధర్మవిధి బెండిలియై (వజలన్‌ సృజించి స 
త్కృర్మములం బృశస, ములుగా( గతువుల్‌ పొనరించు సజ్జనుల్‌ 
ధర్మజ యిందు నందును ముదంబును గాంతు రఖీస్టసౌఖ్యముల్‌ 
అని మార్కండేయమ హర్షి ధర్మరాజునకు. టెలిపినాండు. 
---ఎబ్జన ,. ఆరణ్య. 4.178 * 
నందు భగవదర్భణము చేయంగా - మిగిలిన పదార్థములను 
జ్ఞనులు సర్వపాపవి వినిర్ముక్తులగుదురు. 
యజ్ఞశిజ్ఞాశినః సంతో ముచ్యస్త సర్వకిల్చిషెః || భగవద్గీత 
అశ్యమేథాది యజ్ఞములు పాపభంజక ములు. 
అవనీశ ! యశ్వమేధము 
నవబృథమున సీరం A .యన్యు(డు శుదుం 
యఖ 


రృవిశేషము వ బగు టరుదే, 
తిక్కన. కాంతి. 1.905 *% 


* వ్యా, భా. వన. 188.91 
ఈ వ్యా, భా శాంతి, 858 
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యజ్ఞము చేయుట వలన యజ్ఞక ర్తకే కాక సమాజమునకు.6 గూడ 
మేలు కలుగుచున్నది. 


యజ్ఞము అన్నింటిలో హోమకార్యము (శేఘ్రమయినది. 
క యజ్ఞవిధానముల హుతంబు పెద్ద we 


హోమము వలన ధూమము, ధూమము వలన మేఘము, మేఘము వలన 
వర్షము కలుగును. 


అగ్నా 3g ధూమో జాయతే ధూమాదభ భం, అభాత్‌ వృష్టిః i 
--శత పథబాహ్మణము. కాం, 5-8 


అగ్నియందు వేల్వంబడు హోమ దవ్యముల నుండి ధూమము బజాష్పము 
నుత్సన్నము అగును. అగ్ని వృక్షములు, ఓషధులు, వనస్పతులు, జలము 
మున్నగు పదార్థములందు (ప్రవేశించి వానిని 'వేరుచేసి వాని యందలి రసమును 
వానినుండి వేరుచేయును. అదియే దాని స్వభావము. ఆ రన మేకమె వాయువు 
ద్వారమున నాకాశమున( జేరును. అందలి జలాంశము బాష్ప మనంబడును. 
శుమ్మాంశము పార్థివము. ఈ రెండింటి సమ్మేళనమే ధూమము. ఆ 
పరమాణువులు వాయ్వాధారమున అకాశమునం దొండొంటితో. సల మేఘము 
లగును. వాని వలన వృష్టి యేర్పడును. 2 


ఈ విషయము భగవస్ధత యందు. జెప్పంబడినది. 

ఆన్నాద్భవంతి భూతాని పర్టన్యా దన్న సంభవః । 

యజ్జాద్‌ భవంతి పర్జన్యః యజ్ఞః కర్మ సముద్భవం 11 

కర్మ (బహ నో ద్భృవం విద్ది (బ్రహ్మాక్షరసముదృవమ్‌ | 

తస్మాత్‌ సర్వగతం ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్టితమ్‌ 11 

వ్యా. భా. భీష్మ, 27.14,15. 
l. తిక్కన, అశ్వమేధ 2.161. [ వ్యా, భా. ఆశ్వ. 44. ] 
యజ్ఞానాం హుత ముత్తమమ్‌ | 

2, చూడు 5. దయానంద వేదతత్వ ప్రకాశము _ పృ, 74. గోపదేవ్‌ అనువాదము. 


శిల్ప కళాదర్శనము [| 
“అన్నము వలన పాంణులు కలుగుచున్నవి. మేఘము వలన 
అన్నము కలుగుచున్నది. యజ్ఞము వలన మేఘము కలుగుచున్నది. యజ్ఞము 
సత ర్మాచరణము వలన ఫలపందమగుచున్నది. సత్క_ర్మాచరణము 
వేదాధ్యయనము వలన గలుగుచున్నది [ ,బక్టూూదృవమ్‌]. వేదము [(బహ్మ] 
అక్షర పర[బహ్మము వలన గలుగుచున్నది. అందువలన సర్వవ్యాపక మగు 
(బ్రహ్మము నిరంతరము యజ్ఞము నందు బృతిష్టితమై యుండు నని 
దెలిసికొనుము”. అని శ్రీకృష్ణభగవాను. డర్జునునకు దెలిపినాండు. 


కావున దేశసాభాగ్యమునకు మూలకారణము యజ్ఞ మె. 


మహాభారతకాలమున రాజులు లోక కల్యాణార్థము యజ్ఞయాగాదులు 
చేయుచుండిరి. అది రాజధర్మము. 


రాజు ధర్మరక్షణము చేయవలయును. ధర్మ సంస్థాపనము వలన 
స్వర్ణోకపాప్తి కలుగు ను. కావున రాజు చేత సకలయజ్ఞ్జకియలు 
నిర్వహింపయుడును. యజ్ఞమువలన దేవతా ప్రతిష్ట జరుగును. దేవతలు 
(పసన్నులయినచో వర్షములు కురియును. వర్ణముల వలన ఓషధు. 
లుదృవించును. ఓషధుల వలన మనుష్యులు పోషింపయశుడుదురు. అనగా 
(పాణులకు అన్నము లభించును. 


ఈవిధముగా ధర్మనిరతితో రాజ్యపాలనము చేయు రాజు (ప్రజలకు 


ధారణ - పోషణకర్త యగుచున్నాడు. అట్టి రాజు పదిమంది గో(తియులతో 
సమాన మని మనువు చెప్పినాడు, 


రాజ్ఞా (ప్రతిష్టితో ధరో ధర్మాత్‌ స్వర్షః (ప్రతిష్టితః 
రాజ్ఞో యజ్ఞ (క్రియాః సర్వాన్‌ యజ్ఞాద్‌ దేవాః (ప్రతిష్టితాః 
దెవాద్‌ వృష్టి (ప్రవర్శేత వృష రోషధయః స్మృతాః 
ఓషధిభ్యో మనుష్యాణాం ధారయన్‌ సతతం హితమ్‌ 
మనుష్యాణాం చ యో ధాతా రాజా రాజ్యకరః పునః 
దశ(శో(తియసమో రాజా ఇత్యేవం మను ర్మబ్రపీత్‌ 11 

_-వ్యా.థా. అది. 41-29-81 


18 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


ఒకానొక ప్పుడు పం, డెండేళ్ల పాటు భూమి కనావృషి కలుగగా మాంధాత 
యజ్ఞములు చేసి తద్వారా వర్షములు గురియించి నట్లు భారత మునం౦ దుం 
జెప్పంబడినది. 
ఈ విషయము నన్నయ రవితారీతిలో నిట్లు వర్టించినాండు. 
“ మాంధాతృ(డు సంపూర్ణ దక్షిణ [కతువు లనేకంబులు చేసి పద్మసంఖ్యలు 
గోదానంబుల |బాహ్మణులం దనిపి నిజ శాసనంబునం (బజల నెల్ల నిలిపి 
భూమికనావృష్టియెనం గడు నల్లి పురుహూతు తోడ 
భీమసం(గామంబు జేసెం దన దివ్యపృథుసాయకముల 
సామజావలి నేయు నట్లు మేఘసంచయముల నేసి 
భూమికిం గురియించె వర్షములు సస్యముల్‌ వృద్ధి బొంద” 
--నన్నయ్య _ ఆరణ్య. 8-205,06* 


కారిరీష్టి 
వర్ణము గోరువారు కారీరీప్పి చేయవలయు నని యజుర్వేదము చెప్పుచున్నది 
కారీర్యా వృషికామో యజేత । కల్పము, 
న్‌ 


సౌమ్యాని వై కరీరాణీ సౌమ్యా ఖలు వా ఆహుతిర్‌ |} 
దో వృష్టిం చ్యావయతి యత్‌ కరీరాణి భవంతి ॥ 
సౌమ్య మైవాఒ౬హుత్యా దివో వృషి మవ రుంధే ॥ 
దవ లు | 
కష యం 249 
సోమవల్లిసదృశములై సౌమ్యము అయిన కదిరాంకురములతో ఆహుతులు 
చేసినచొ నాకాశము వర్షించును. 
కారీరీష్టి యందు చేయు హూమము వలన పడమటిగాలి బంధింపబడి 
వర్షానుకూలమయిన తూర్పుగాలి యుత్పాదింపంబడును. 
* వా, భా. వన. 128.87.42. 
** (1 ;- A.,B.kKeith. 7 6. 1-2-9. 


“The Kariras are connected with Soma; The offering 
connected with Soma makes the rain to move from. 
the sky; in that there are Kariras (in the sacrifice) by: 


means of an offering which is connected with Soma 
he wins the rain from the sky. " 
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విశ్వకర్మ యజ్ఞము చేసినను వర్షములు కురియు 
నని యజుర్వేదము వల6న(6 దెలియుచున్నది. 

యజ్ఞపతి _ యజమానుడు. - వసంతర్తువు నందు జ్యోతిష్టోమ 
యజ్ఞానుష్టానము చేయక యపరాధము చేసి పాపు(6 డగుచున్నాడు, అతని 
యపరాధము వలన వర్తాఖావము కలిగి యన్నము లేక (పజలు కామముతో. 
వీడింపయడు చున్నారు. ఆ పాపపరిహార్థము చెతవెశాఖమాసము లందు 
జ్యోతిష్టోమాది కతువు లొనరించుటకు విశ్వకర్మ యజ్జపతుల మైన మమ్ము 
(పేరేపించు6 గాక! 

యజ్ఞపతి మృషయ ఏనసా ఆహుః | 
పిజా నిర్భకా అనుతప్యమానా | 
మధవ్యా స్తోకా వప తౌ రరాధ। 
సరన నాభ్యాం సృజతు విశ్వకర్మా 1 
కృ. య. 8.2.7* 

' యజ్ఞపతి మృషయ ఏనసా ఆహుః’ - అను మం|తములచే 
నాగ్నీ|ధు6 డైదు వెశ్వకర్మణ హూమములను జేయవలయుి” నని కల్పము 
నందు జెప్ప(బడినది. 

_ [యజ్జపతి మృషయ ఏనసా౭.హురిత్వ గ్నీ ఛేయే 
పంచ వై శ్వకర్మ ణాని హుత్వా ఇతి] —_ోోకల్సకః 

జగత్సృష్టిక ర్తయు బంజాపతియు నగు విశ్వకర్మను ధ్యానించి 
"హోమము చేయుట వలన యజ్ఞపతి యొనర్చిన పాపము పరిహరింపంబడు 
ననుట సమంజసమే. ! 


* Cf:. A 8. Keith - 7.5. 1-2-7 
“ To the Lord of the sacrifice the Rishis said, 
By thy sin creatures are faminishing and troubled, 
He did not secure. the two drops of honey, 
May Visvakarma unite us with them “ 


శ చూడు 1. కృష్ణయజుర్వేదీయ తై తిరీయ సంహిత, 
--సాయణభాష్యము _ పు, 1584, ఆనందముదణాలయమ్ము పూనా 
1. చూడు | వడ్డెపాటి నిరంజనళాన్త్రి; విశ్వకర్మ బాహ్మణ నంశాగముము 
—షపు, 41.48 


20 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


మాంధాత ధర్మాత్ముండై విష్ణువువలె (తిలోక ములు జయించి, సదకిణముగా. 
నానావిధయజ్ఞములు, చయనకతువులు చేసి యా పుణ్యఫలమువలన 
స్వర్ణోక మునకేగి యిం{దునర్భసింహా సన మధిష్టించినట్లును, ఆ యజ్ఞములు 
నిర్వహించుటకు యజ్ఞమం డపములతో నాతని రాజ్యము నందలి భూభాగ 
మంతయు నిండియున్నట్లును వ్యాసభారతమునందు వర్ణింపబడినది. 
సోఒభిషికో మఘవతా స్వయం శక్రేణ భారత | 
ధర్మేణ వ్యజయల్లోకాంస్రీన్‌ విష్ణురివ విక్రమైః n 85 


తేనేషం వివిధె ర్యజై ర్పహుభిః స్వాస దకీణి ౩1 87 
ల్‌ చు రో — = 
చితచై త్యో! మహాతేజా ధర్మాన్‌ ప్రాప్య చ పుష్కులాన్‌ | 


శకం స్యార్లాసనం రాజన్‌ లబవా నమితద్యుతిః 1 38 
అ థి 


వకు ది టకు లి య ఉద 4 బటి క వచిన ఇిధిటి కటిట ఇబ అదినా ది బి ఈ; ఇటలి ఇ ఏ అధిక ఆభ చ 


తస్య చై దె కె తర్‌ మహారాజ కితూనాం దకికావతామ్‌ | 
చతురంతా మహీ వ్యాప్తా నాసీత్‌ కించి దనావృతమ్‌ 1 40 
| వ్యాభా. వన, 128. 83-40 
" చయన క్రతువులనయగా నగ్నిచయన మంతర్చాగముగాంగల యన్వ మేధాది 
యజ్ఞములు కావచ్చును. 
షోడశచ[కవర్తు ఖా! నొక(డయిన మాంధాతృండు “రాజసూయములును 
నశ్వమేధములుంటే సె నని [దోణపర్వమునందు.జెప్పయిడినది. 
తిక్కన. దోంణ, 2204 * 
మాంధాత నూజేసి రాజసూయాశ్వ మేధయాగములు చేసినట్లు 
మూలమునందున్నది. 
లల రిష్ట్వా రాజసూయశతేన చ | 
వ్యా.భా. (దోణ 62.12 


ఈ ఏీదముగా నెందటో శతు యజ్ఞములుబేసి స్వర్గలోక మునకు 6 
జనినట్లు మహాభారతమునందు వర్ణింపబడినది. 


tL చితచై త్యః కృతచయనకితుః ॥88॥=-- నీలకంఠ _ వ్యా,భా. చితశాలాపితి 
* పోల్చు : తిక్కన _ శాంతి 1-286, [ వా్యాథా, శాంతి 29.21] 


[16 శ్రీమడాంధ్రమహాధారత 


క (బహ్మయజ్ఞ వం 


స్వాధ్యాయము (బ్రహయజ్ఞము. స్వాధ్యాయ మనంగా వేదాధ్యయనము. 
వేదాధ్యయనము వలన జ్ఞానవిజ్ఞానములు కలుగును. 
జ్ఞాన మన మోక్షవిషయక బుద్ది, విజ్ఞాన మన శిల్ప మునకు సంబంధించిన 
. [మోకే ధీర్‌ జ్ఞాన మన్య తవిజ్ఞానం శిల్పశాస్త్రయోః] అమరము. 
య్‌ (se వై అ 
జానవిజానసముపారనములు రెండును బాలహ్మణకర్మలే. 
=a వ జు 
జ్ఞానవిజ్ఞాన మాసిక్యం (జాహం కర్మ స్వభావజమ్‌॥ -భగవదీత అ. 18 
కొక వ న , 
వేడాధ్యయనము చేయువారికి . వారివారి యధికారమును బట్టి యాయా 
మం[తముల కనేకార్థములు స్పురించుచుండును. 
త్రీ దయానందసరస్వతి వంటి పండితులు వేదమంతృములందు శిల్ప 
శాస్త్రరహస్యములు నిక్షప్త్రముల యున్న వని గంహించి కొన్ని మం|తములకు 
శిల పరమయిన యర్ధములు చెప్పినారు, 
బుక్సామయోః శిచ్చే స్ట స్తే వామారభే | 
తే పాత మాస్యయజ్ఞ స్యోదృచః ॥ యజుర్వేదము, 4, $.* 
పృతిపదార్థము "= ఓ.విద్యాంసులారా : నేను, (బుక్సామయో?) బుగ్వేఎసామ వేదము లను 
చదివినతరువాత (ఉదృచః) బుక్కు బాగుగా ప్రత్యక్షము చేయంబడు (అస్య యజ్ఞస్య) 
శిల్ప విద్యచే పిద్దమెన యీ యజ్ఞమునకు సంబంధించిన (వామ్‌, శిచ్చేే మనస్సు లేక 
ప్రపిద్ధశిల్పవిద్యచే సిద్ధము చేయంబడిన ఏ యీ శిల్పకళా విద్యలను (ఆరభే) ఆరం భించు 
చున్నానో, మటియు నేవి (మా) నన్ను (పాఠమ్స్‌ కాపాడుచున్నవో, (తే అవి 
(స్ట ఉన్నవి వానిని విద్వాంసుల దగ్గజనుండి గియాంచుచున్నాను, 
భావార్థము :_ మానవులు విద్వాంసుల దగ్గర వేదములను చదివి శిల్ప విద్యను, 
చేతిపనులన్కు సాక్షెక్కారము చేసికొని విమానాదియానముల యొక్క పిద్దిరూపకార కము 
(a) 
అన సాధించి సర్జసుఖచులను పెంపొందం జేయవలయును. ] 


జ్ఞాననిష్టులయిన విపుులు వేదాధ్యయన మొనరించి విరాట్పురుషుంజైన 
a= 
విశ్యకర్మశతత ము నుపాసింతురు 
త్ర క 
విజ్ఞానాన్వెషకులైన శిల్పి బాహ్మణులు వేద వేదాంగాధ్యయన మొనరించి 
తదంతర్హతములమున శిల శాస్తరహస్యములు |గహించుచు విశ్వకిల్సి యగు 
విశుకర్మపరమశంరు నారాధింతురు 
మ ౮9 చ 
చూ 


, ఆ. : అనువాదకులు ? ఆచార్యార్యులూ, 
గ్రంథాలయము, ముదునూరు, కృష్ణాజిల్లా 


ఏ అన్న మాధవరావు ఆక 


శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


మూలమునం దిట్లున్నది. 
యుధిష్టిరం మహా ప్రాజం యియిక్షు మిద మ్మ్శబువన్‌ । 
న య అ ప గ్గు 
తెనాఖిషిక్సొ నృపతి ర్వారుణం గుణ మృచ్చతి | 
కేన రాజాపి తం కృత్స్నం స(మాడ్లుణ మభిస్సతి | 
తస్య స మాడ్గుణార్లస్య భవతః కురునందన | 
రాజసూయస్య సమయం మన్యంతే సుహృదస్తవ 11 
తస్య యజ్ఞస్య సమయః స్వాధీనః తత్రసంపదా 
సామ్నా షడగ్నయో 1 యస్మిం శ్చీయన్నై శంసితవితె 8 
ఈ న్‌ వ అడ్డ కా wa IC 
దర్వీహో మానువాదాయ సర్వాన్‌ లః ప్రాప్నుకే క్రతూన 
అభి షేకం చ యస్యాంతే సర్వజిత్‌ తేన చోచ్యతే ॥ * 

-ావ్యా,భా. సభా. '3 20.24 


త ల. 4 ఫు నై 
రాజసూయ యాగము నం దభిషికుం డయిన రాజు సక లైశ్వర్యములత్‌ < 
క 


దులందూగుచు వరుణదేవునితో సమాను6 డగును. కావున నరేం|దు లెల్లరు 
నా యజ్ఞము చేసి స మాఢుణసంపన్నులు కావలయు నని కోరుకొందురు. 
Vital 


రాజసూయ యజ్ఞము నందు (బాహ్మణులు సామవేద మం(తములతొ 

నగ్నిస్థాపనార్థ మాజు యజ్ఞ వేదికలు నిర్మింతురు. దాని వలన దర్వీ హోమాది 

సమస యజఫలములు యజ్ఞ్జకర్తకు సం[వొప్తము అగును. యాగాంతమునం 
తాని అవాలి అ 


Ey 
దభిషికుం డయిన రాజును స్మమాట్టనియు సర్వజి త్తనియు నందురు. 


అట్టి మహా[కత్రువును జేయుటకు నీవ సమర్థుండ వనియు నిక 
నెక్కువగా నాలోచింపక యజ్ఞమును పాంరంభింప్పు మనియు మంతులు, 
మిత్రులు ధర్మరాజును (పోత్సహించిరి. 
1 షడగ్నయః షడ్‌ యజ్ఞాః తే చ అగ్నిష్టోమ క్షతిధృతి 
ద బ స ప 
వ్యుషి క్వెరాతి సప పేమ దశపేయాః ॥ ___దేవబోధ, 


* Rajasuya :- A Royal Sacrifice. A great sacrifice performed at the: 
installation of a king, religious in nature but political 
in its operation, because it implied that he who insti- 
tuted the sacrifice was the supreme Lord, a king 


over kings and his tributory princes were required to 
be present at the rite. —John Dowson 


A clasical Dictionery of Hindu Mythology, Religion 
Geography, History and Literature. -254 
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ధర్మరాజు రాజసూయము 


ధర్మరాజు రాజసూయ యాగంబు సేయ సమకట్టి దీని నిర్విఘ్నంబున 

నిర్వహించుట కనాదినిధనుం వాదిపురుముం డజుం డయ్యును జగద్దితంబుగా 
మర్త్యంబున జనియించిన యమ్మహాత్ముండు వాసు దేవుండ యోపుంగాని 
యమ్యల కశక్యం బని శ్రీకృష్ణుని రావించి తన సంకల్పమును వెలిసెను. 

“కురువృషభ ! సర్వగుణముల 

సురుచిర తేజమున రాజసూయాఖ్య మహో 

హం స్‌ యర్హుండ 

వరిసూదన శొర్వు పనే యనుజుల. బలీమిన్‌.” 

నన్నయ. సభా, 1. 100% 


అట్టు నారాయబచేవు చేత ననుజ్ఞాతుం థయి తమ్ములయు 
ధౌమ్యద్వైపాయనాదులయు ననుమతంబున ధర్మరాజు రాజ కసూయంబు 
సేయ నుప్మకమించి సహదేపుం జూచి 


నీవు ధౌమ్యోపదిష్టంబు అయిన యజ్ఞొపక( భకకలు ) _ద్రవ్యంబులు 
దేర నిం|చ దసేన (ప్రముఖుల ను నర్జును "సారథి న రుక్కను సమర్పించి 
' యజ్ఞాయతనంబున నానాదేశాగతులైన రాజులకు సన్ని వేశంబులు "సియించి 
నిఖిల మహీతలంబున గల (బాహ్మణకి పల నెల్ల రావింపు మని పంచిన 
నతండును దద్వాక్యానంతరంబున నింద సేనాదుల ననేక శిల్చివరుల 
నియోగించి 


ములో 


శాస్త్రోపదిష్థ ప్రశస్త పిమాణలక్షణ ముల యజ్ఞోపకరణతతుల 
యక్షాయతనమున నతిరమణీయంబు అయి ie నొనరించి యందు సర్వ 
ప నించి సకలదిక్కుల హరి, ప్రస్థంబు చుట్టు నపొరభూరి 


బహువిధాగారముల్‌ (వమదవనంబుల వాపుల దీర్హికొవలుల వెలసి 

_ యాజ్యతై లతండులాదినానా వస్తుపూరితంబు లయి త దనర 

జననుతుండు "నే హూదేవు6 "డపరభూతలము( బోధి యొప్పెం దత్పురంబు. 
నన్నయ్య  సథా. 1. 282,288 


* సరె ర్లుజి ర్మహారాజ రాజసూయం త్వమర్హసి ॥ --వ్వ్యా.భా. సభా 141 
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యజ్ఞోపకరణములు 


యజ్లోపకరణము అలనంగా యజ 
(= లై 


నిర్వ హణమునకుం గావలసిన 
యజ్ఞశాల, యజమానశాల, 


పత్సీశాల, సభ్యశాల, య జ్జ వేదికలు, 
యజ్ఞకుండములు, అగ్ని మంథన యంతకము, స్టుక్‌స్రువాదులు, చమసములు, 
(దోణకలశములు గంహములు మున్నగు యజ్ఞపాతలు యూపచషాలాదులు 
తదితర సాధనములు. 

యజ్జ్ఞోపకరణములగు “సువము చమ 
అను నీ పా(తలను మెడిమ్రానుతోం 
చెప్పుచున్నది. 1 


సము ఇధథ్మము, ఉఊపమంథని 
జేయవలయు" నని బృహదారణ్యకో పనిషత్తు 


చతురౌదుంబరీ భవతి . కొదుంబరః (సువః జొదుంబర శ్చమసః 
కొదుంబర ఇధ్యః బొదుంబర్యాం ఉపమంథన్యా 1] 
శిల్సి వరు లిట్టి యజ్ఞో పకరణములను శాస్రోంపదిష్ట (పమాణలక్షణ 
యుక్తముగా నిర్మించినా రని నన్నయ్య (వాసినాండు. 2 
ఇట శాస్త్ర మనంగా శుల్చశాస్త్రము (శిల్చశాస్త్రము). 
యజ్ఞాయతన యజ్ఞ వేదికా నిరా 
శిల్చశాస్త్రము నుండి 
చెప్పంబడినది. 


శ్రిణాదులకు6 గావలసిన కొలతలు 
(గహింపవలయు నని నతాత్యాయనశుల్బనూ[తము నందు. 


అంగు శై రథసంమితాయా; (పమాణమ్‌ ॥ 


--కొ.ళు. 2-1 
“రధథక్ళ చ్చాస్తే వైతద్‌ దృష్టమ్‌” --అని కర్క్మటుడును 
“రధకారశాస్తేఒంగుళై రేవ రధమా 


రానస్యోక్తత్వాత్‌” --అని మహీ ధరు(డును 
వివరించినారు. 3 


రథక్ళద్‌ రథశకార శబ్దములు స్థపతి పర్యాయములు కావున 
రథకారశాస్త్ర మనంగా విశ్వకర్మ కృత వ్రాపత్యవేద మని తెలియవలెను. 


1 చూడు :. ద్వాదశోపవిషత్తులు. పుట, 288 _ వావిళ్లపితి, 1950 


బృహదారణ్యకోపనిషతు. 6.3.18 
2. పోల్చు ;. నన్నయ్య. ఆది. 2, 209 


రీ. చూడు 1 కాత్యాయన శుల్చస్తూ తమ్‌ = వ్యాఖ్యాన సహితము, 


--చౌకొాంబ ప్రెస్‌ - బనారసు, 
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న్‌ ఇం[దసేనాదుల ననేక శిల్సివరుల నియోగించి* యనుచోట 
ఇం|దసేనాదులు నిల్సివరు అని కొందణు భాంంతిపడుచున్నారు. కాని యది 
సరికాదు. 


ఇల. సేనాదులు - ఇం|దసే సేనుండు, విశోకుండు, రుక్మ (పూరుడు - 
అనువారు భోజన సపదార్గములు సేకరించుటకు నియమింపంబడిరి. 1 
నిల్సి వరులు యజ్ఞాయతన ములు నిర్మించుటకు, యజ్జోపకరణ। దవ్యములు 
సమకూర్చు ఓకు, యజ్ఞమును జూడవచ్చినవా రుండుటకు6 దగిన యతిథి 
గృహములు నిర్మించుటకు నియోగింపంబడిరి. 


అగ్నా కగారనిర్మా ణమం 


ఈ యజ్ఞమునకు |బహ్మనిష్టుం డయిన యాజ్ఞవల్క్య. ఉధ్వర్వ్యుండుగా 
వేద వేదాంగపారగు అయిన మహర్షులు కల్పోక్త విధి|పకారము పుణ్యాహవచన 
పూర్వకముగా సంక కరం చేసి శాస్త్రాను సారముగ విశాలమయిన యజ్ఞభూమిని 
పూజించిరి. తరువాత వారిచే ననుజ్ఞాతు అయిన అచట దేవతాగృహములవలె 
సుగంధపూర్ణములు, సువిశాలములు నగు యజ్ఞశాలలు నిర్మించిరి. 


తే వాచయిత్వా పుణ్యాహ మూహయిత్వా *చ తం విధిం । 
శాస్రోఫక ౦ పూజయామాసు స స్త ధైవయజనం మహాత్‌ ॥ 
తృత చక్రు రనుజ్ఞాతాః శరణాన్యుత శిల్చినః | 
గంధ వంతి ఏశాలాని వేశ్యానీవ దివౌకసామ్‌ ॥ 
వార్థ. భా, సభా, 88-888 


ఇట శరణ మనగా అగ్నిశరణము, అగ్నా్యాగారము, యజ్ఞ నాల, 


యజ్ఞ వేది, యజ్ఞకుండాదులు యజ్ఞ శాలాంతర్భాగములే. పీస్లవి 
నిర్మించువారు శిల్పులే. 
మును వాము 
1, చూడు :. వ్యా, భా. సభా 88.80. 
నల) న విశోకశ్చ పూ ప పూరుశ్చార్జునసారధిః 1 
' అన్నాద్యాహరణో యుక్తాః సంతు మత్సియకామ్యయా + 
2, a యుకే స్వారాజ్యమవాప్ప్నవాని ?_వ్యా.భా. గీతాపెస్‌ _ పు767 
“రాణసూరయేన యాగేన స్వారాజ్యం భావయేత్‌” _ ఇతి 
— రృ. య, సాయణభాష్యము. పు 816 
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యజ్ఞశాల యందు కల్చ్పసూ[తానుసారము పచ్చియిటుకలతో 
వివిధాకృతులు గల యజ్ఞ వేదికలు నిర్మింపవలెను. (తేతాగ్నులలో పథానమైన 
ఆహవనియమును తూర్పుదిక్కునను, గార్హపత్యాగ్నిని పశ్చిమదిక్కునను, 
దక్షిణాగ్నిని దక్షిణదిక్కునను ఫాపించవలెను. ! 


గార్హపత్యాగ్ని మండలాకారముగను, దకిణాగ్ని అర్హమండలాకారముగను 
బో ఆ 


ఆహవనియాగ్ని చతుర(సాకారముగను నుండును. 
మండలం గార పత్యస్య, అర్హమండలం దకీణాగ్నేః 
బా థి 
చతురస్ర మాహవనీయ సైరతిహో సికాః సర్వాణి 
చవాఒజయతనావి కేతత స్తుల్యా నీత్యాహు రితి చః * 


అవి కాక య జ్ఞా వసరములను బట్టి బహువిధాగ్నికుండములు 
నిర్మింపవలసియుండును. 


యుధిష్టిరు. డొనరించిన రాజసూయయాగము నందు షడగ్నులు 
స్టాపింపయుడినవి. 


షడగ్ని నాథ యత్తేన సోఒజయజల్‌ దకీణావతా॥ వ్యా భా నభా-35-16 


ఆరంభజీయ క (తధృతి వ్యుష్ట్రుతిరాత దశసప్తపేయ సభ్యాదులు 
షడగ్ను అని దేవబోధ వ్యాఖర్ధ. 2 

న 
1. Cf.:- ౪150౪74 82౧6౧06 : The Vedas and 548089 

ఆజా A General Veiw P. 18 

“Theactual performance of these rites was preceded by 

the construction in the open of platform like altars (౪76615) 

of varied designs (01459) built of unbaked bricks. Separate 

places were provided therein for Kindling the three sacri- 

ficial fires (౪1౭0౧౧0. the main one called Ahavaniya being 


placed in the East with the other two namely the Garhapatya 
in the West and the Dakshina in the South.” 


* చూడు: అగ్నిహోతచందికా, పు, 1 సం. వినాయక గబేశఆపే. 
—ఆఅనందాశమ ముద్రిణాలయ _ పూనా. 1921 
2 “ ఆరంభజబీయ క్షతృధృ్భతి వ్యుష్ట్రతిరాతం దశసప్త పేయసభ్యా ఇఅత్యాఖ్యా 
షడగ్నయః |! జజ దన వోటాం 
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అగ్ని మంథనయుం. తము 
శమీగర్భస్యాశ్వత్ససా్యరణీ ఆహరతి ॥ _ఆవస్తంబ (శ్రౌతసూ త్ర 5.1.2 
పవి(తభూమిపైం బుట్టిన శ మీవృక్షగ ర ము నందుదృవించిన 
యశ్వత్ధవృక్షము యొక్క ('పాజ్ముఖముగా6 గాని ఉత్తరముఖముగాం గాని, 
ఊర్హ్యముఖముగాయగాని పెణీగిన కొమ్మతో అగ్నినిష్పత్యర్థము అధరారణిని, 
పృమంథార్థము ఉత్తరారణిని, సారవంతమయిన ఖదిరాదిదారువులతో చాత్ర 
మును, మంథనదండమును, చా(తోపరిభాగమునందుండు ఓవలిని నిర్మింప 
వలయును. అరణులు, (పమంధము, చా త్రము, ఓవలి యను నీ యవయవ 
ములతో నేర్పడు అగ్ను్యుత్పాదన సాధనమునకు మంథనయం [త మని పేరు. 
చతుర్వింశతి రంగుష్లా చె రం షడపి పొరవమ్‌ । 
అ ఉం ధు 
చత్వార ఉచ్చాాయో మాన మరణ్యోోః పరికీరి తమ । 
అష్టాంగులః (పమంథస్యా చ్చా(త్రం స్యాద్‌ ద్వ్యాదశాంగులమ్‌ | 
ఓవలీ ద్వాదశైవ స్యా దేత న్మంథనయం[త్రకమ్‌ ॥ 
_అగ్నిహోతిచంది)క. పు. 61, 62 
అరఖుల పరిమాణము :- పొడవు ౫4 వెడల్పు ౫ ఎత్తు 
24% 6 ౫ 4 ఆంగుష్టములు 


[18” XA" xX 2"] 
(పమంథము - 8 అంగుష్పములు (6") పొడవు 
చా(తము ఎ కలై శ 9” స 
ఓవలి 12 | (0), 


ఈ యగ్నిమంథనయం| తసాహాయ్యముతో నగ్ని నుత్సాందించి దానితో 
నగ్న్యాధానము చేయుట కల్యాణఖపంద మని చెప్పబడినది, 
యత్తద్‌ గుహ్య మితి పోకృం దేవయోనిస్తు సోచ్యతే | 
తస్యాం యో జాయతే వహ్నీః స కల్యాణకృదుచ్యతే Il 
_అగ్నిహోతిగందిక, పు. 68 
Tn తనమ ces ete క వ కు 
# అశ్వత్థాచ్భమీగర్భా దరణీ ఆహారేత్‌ ॥ _-అశ్వలాయన శౌరి సూ. 2.1.16 
ఆశ్వత్తశ మీగర్భార ణీ (పయచ్చతి i కాత్యాయన. శాం సూ, 4.194 


చూడు :. శివనాథ ఆహితాగ్ని ;- బుగ్వేదసారసంగహ ప. 14 
వై దికజీవన్‌ ఆశ౦ము డెహారిడూన్‌, 1976 
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యజొాయుధములు : యజ్ఞసా తలు : 
ద్ద మే 
యజ్ఞానుష్టానమున కుపయుక్తములగు సాధనములు, యజ్ఞపా(తలు 
వాని లక్షణములు కొన్ని వివరింపబడినవి. 
స్స్యశ్చ కపాలాని చాగ్నిహో(త్రహవణీ చ కూర్పం చ కృష్ణాజినం చ శమ్యా 
చోలూఖలం చ ముసలం చ దృషచ్చోపలా వై చె తాని వై దశ యజ్ఞాయుధాని 1* 


ద 


స్స్యము : స్స నామ బాహుమా (తః ఖడారార; కాష్టవిశేషః అరత్పి మాత్రం 
రె ౧ 
కూదిరం ఖకాక కృతిః వ్శజమ్‌. చం చం (డకొ య్యతో బారెడు పొడవున 


గాని మూరెడు పొడవునం గాని ఖ ఖగడ్గా కృతిగా( కేయంబడినది. 


ల హో(తహవళశీ బాహుమా (త్యరత్నిమా తీ 
తాకృతిః [1 

గదాకారం. పా పొదెేశ మా తవా రీ శమ్యా tu 

ఉలిమిరి క(రతో (పాదేశమా (తము గదాకారముగా6 జేయబడినది. 
ఖాదిరం ముసలం ౪ 


కంక త 
పస 


నమా : 
ఉలూఖల మునలములు : కార్యం పాల వాశస్యా దులూఖలః 


“వై కంకతాని ప్మాతాణి భాదిరః సువః స్స్యశ్చ పాలాశీ జుహూర్భవతి 


అశ్వత్థ ముసభృత్‌ వారణా న్యహోమ సంయుక్తాని” __ కాశా్యయవళో 
సువములు రెండు =: 1) ag క కరు సరదాకు వతు 


2) అటిదే మజొకటి వి 
అరత్నిమా.త్రః ఖాదిరః సువః 1 అం 
భరద్వాజః | తథా విధో ద్వితీయో వెక 

టక 
(సుచములు నాలుగు :- 


VIA) 
లి 
ంకతదా 


తొం జేయవలయును. 

రువుతోం జేయవలెను 
Se సువ ఇతి 
8 (సువః ॥ 


ఆశత ముపభుత్‌ 
ల రులు ల న 

3) (ధువ్నాసుక్‌ - మ. (థువా క 

4) పుష్కుర్మసుక్‌ - ఆరత్నిమా|త్రః ద్రుచోఒంగుష్ట్రవర్య వృత్త పుష్కురః 
* కృృయం 1,6 8. సాయణభాష్యము. పుటలు 681.08. 


8 
ఈ శ్రీమడ్వాజసనేయ మాధ్యండిన శతపథ బాహ్మ ణమ్‌॥ ప 
= గంగ విష్ణు శ్రీకృష్ణదాస్‌ _ కల్యాణ్‌ 
(శ్రీ దయానంద సరస్వతి 1 సంసా (రవిః 1 పు, 15.18 


9థమభాగంః॥ 
= బొంబాయి. 1948 
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ఆజ్యస్థాలి : ఘృతము నుంచు పాత, 
అజ్యస్థాలి లోహమయము గాని దారుమయము గాని 12 అంగుళముల 
వెడల్పు ఏ (పాదేశమా(తము ఎత్తు గలిగియుండవలెను. 
[పొందేశ మనంగా చూపుడు వెలిని బొటన; వేలిని చాంచిపట్టిన కొలత.] 
చరుస్థాలి క ఆజ్యస్టాలి వంటిదే 
పురోడాశపాతి : యజ్ఞార్థమైన యపూపము లుంచు పాత. నలుచదరముగా 
నుండి మధ్యగుంట యుండును, 
(పణీతపా[త్ర : పం జెండంగుళములు ఎత్తు, దోసిలి వలె లోతు గలిగి 
యుండును. వరణ సృక్షకాష్ట్రముతో నిర్మింపవలెను. 
ఆజ్యస్థాలీ తె జసీ మృణ్మయీ వొ (ప్రకీరితా। 
ద్వాదశాంగులవి స్పీర్థా పా దేశోచ్చా శుభా స్మృృతా। 
ఆజ్యస్థాలీ సమేనై వ చరుస్థాలీ (ప్రశస్యశే॥ 
పురోడాశపా|త్రీ తు చతురసా? సమానతః , 
భాతేన వర్తు లేనైవ యుతా యజ్ఞే ప్రశస్యతే ॥ 
(పణీతా వారణా గాహ్మో ద్వాదశళాంగులసంమితా । 
ఖా తేన హస్తతలవదాకృత్యా పద్మ పాతఠతం9వత్‌ i 
శే తపథదా9హ్మణము 
ఇట్టివే హవిర్ధానపా తతి, సాశీతహరణము, ఇడాపాతి, యజమానపా త్రి, 
పత్నీపా తి ఇత్యాదిగా మజికొన్ని యజ్ఞపా[తలు గలవు. 
వీనిని నిర్మించువారు శిల్పులే. 


యజ్ఞభూమాపన, వేదీనిర్మాణ, యజ్ఞోపకరణ సాథనాది సమస్త యలు 
శిల్చ క్రియాక లాపములను నిర్వహించు బుత్తి జు6 డధ్వర్యుండే 1 ఆతని 
పర్యవేక్షణమున దక్కిన శిల్చులీ యజ్ఞశిల్ప కార్యములను చేయుచుందురు. 
కావున నధ్వర్యుండు స్టాపత్య వేదవిదుండై యుండవలెను. 


1. “The Adhvaryu priest, distinct from Hota and Udgata had nume- 
rous functions, like measuring the ground, building the altar 
preparing sacrificial vessels etc. - quoted by Dr. Bali Nath 
Puri, in the Book “India in the time of Patanjali.’ —PP. 175-6 


30 


బుత్విగ్యరణవు 


ఈ రాజసూయ మహాయజ్ఞమును పదునా జ్వురు బుత్విజులు 
నిర్వహించిరి. 

“అంతననంత వేదమూర్తులైన పైలధౌమ్యులు హోతలుగా యాజ్ఞవల్టురం 
డధ్వర్యుండుగా ద్వైపాయనుండు (బహ్మగా సుసాముం డుద్గాతగా వీరల 
పుతశిష్యగణంబులు (కమంబున మై(తావరుణుండును, నచ్చావాకుండును, 
(గావస్తుతుండును (బతిష్టాతయు నేష్టయు నున్నేతయు (బాహ్మణాచ్చంసియు 
నాగ్నీధ్రుండును బోతయు( (బస్తోతయు6 |బతిహస్తయు సు బహణ్యుండునుంగా 
నారదాది (బహ్మర్హులు సదసులుగా ఖభీష్మాదిరాజర్జుల సహాయులుగా 
సర్వకియాసమ [గంబయి షడంగసమృద్దంబయి సంపూర్ణ దక్షిణా సనాథంబయి 
సకల ధనధాన్యసమన్వితంబయి జగ న్నా థపరిరకితంబయి సకల 
జనానందకరంబయి రాజసూయం బతి రమణీయం బయినది” అని నన్నయ 
మూలాతిశాయిగా వర్ణించినాడు. --నన్నయ. సభా. 1.294 


పోడశబుత్తిజులలో హత్య, అఢంరు((డు, ఉద్దాత, |బహ్మ యను 


1. హోత : బుగ్వే దమంతృములు చదువుచు దేవతల నాహ్వానించును. 
సహాయకులు ; 1) మెతావరుణుండు, 2) ఆబ్బావాక్‌, క) (గావస్తుతు(డు, 
ణి! అధ్వర్యుండు : కల్ఫోక విధిపృకారము యజ్ఞశిల్ప (కియా నిపుణు(డై 
యజుర్వేదమంతుములు పఠించును. 
సహాయకులు ; 1) (పతి పస్థాత, 2) నేష్ట 3) ఉన్నత, 
తె ఉధాత 2 శర్వరీనామక సామ వేదమంతుములను గానము చేయును, 
సహాయకులు : 1) పృస్తోత, 2) (పతిహర్త, 3) సుుబహ్మణు్యుండు. 
ఓ బ్రహ్మ  : అథర్వణ వేదవేత్తయ్రై శిల్పవిద్యారహస్యములు తెలిసిన 
వాడై యజ్ఞ కియాక లాపమును పర్యవెక్షించును. 
సహాయకులు : 1) (బాహ్మబాచ్చంసి, 2) పోత, 3) అగ్నీ ధుండు. 
బుగ్వేదవిద మేవ హోతారం వృణీస్వ యజార్భి రధ్వర్యుం 
సామ వేదవిద ముద్గాతారం అథర్వాంగిరసోవిదం (బ్రహ్మాణం 
తథా హాస్యయజ్ఞ శృతుష్పాత్‌ భవతి ॥ 
_-గోపథబాహణము, 2.24 
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మూలము నందిట్లున్నది. 
(ap) 


యాజ్ఞవలో్య? బభూవాథ (బహ్మిష్టోఒధ్వర్యుసత్త మః | 
పెళో హోతా వసోఃపుతోం ధౌమే్మ్యన సహితో భవత్‌ ॥ 


ఏతేషాం పః g 
ఏతేషాం పుకివర్షాశ్చ శిష్యాశ్చ భరతర్షభ | 
బభూవు రోతగాః సరే వేదవేదాంగపారగాః ॥ 


-=వ్యా.భా. సభా. అ 88-89,38 


హూ(తగాః అన సప్త్రహోత లని టిశాకారుండు వివరించి నాడు. 
[హ్మోతగ a సప్త హోతా] * 
షోడశ బుత్విజులలో హోత, పోత, నేష్ట, అగ్నీత్‌ పృశాస్త 
మై[తావరుణుండు అధ్వర్యుండు (బ్రహ్మ అను నేడుగురు ముఖ్యు అయినట్లు 
బుగ్వేదము వలనం దెలియుచున్నది. 


తవాగ్నే హో (తం తవ పోత మృత్వియం తవ నేస్ట్రం త్యమగ్ని. దృతాయతః 
తవ (ప్రశాస్రం త్వ మధ్యరీయసి బంహ్మాచాపి గృ హపతిశ్చ నష. 
_-బుగ్వేద 2.12 


ఈ సప్త హోతృ యజ్ఞవిధాన మత్యంత ప్రాచిన మయిన దనియు 
వేదర్దుల కంకు పూర్వమే (ప పథమయజ్ఞసంస్థా(పవర్రకు అయిన మనువు, 
భృగువు, అంగీరసుండు, అథర్వుడు, మొదలగు నాది బుపులబచేం 
గనుంగొనంబడిన దనియు శివనాథ ఆహితాగ్ని 'వాసినాండు. 1 


* చూడు :. వ్యా-ా సభా. 88.836 గీతా పెన్‌, పుం 769 


1.Cf:- 1) Sivanath Aahitagni : Rigveda Sara Samgraha 
—?P. 18 Notes on గ. V. 2-1-2 


“The ritual of the yajnas existed in some form even before 
the time of inspired Rishis, probably revealed to the prime- 
val Rishis Manu, Bhrigu Angirus, Atharva & C, the first 
institutors of sacrifice.” 


2) Ralbh T. H. GRIFFITH : Hymns of the Rigveda Vol 1 
— Notes on R. V. 2-1-2 
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యజ్ఞ దీక్ష 
తగిన సమయ మాసన్నమయినపుడు బాంహ్మణులు ధర్మరాజును 
యజ్జదీకితుని గావించిరి, 
(పొజ్జుడు విశేషథర్మవి 
ధిజ్ఞు(డు ధర్మ జూడు యజ్ఞదీక్షితు( డయి వి 
(పజ్జాతి పరివృతుండయి 
యజ్ఞాయతనమున కరిగి నధిక విభూతిన్‌, -నన్నయి. సభా 1.289. 
యజమానుడు యజ్ఞదీక్షితు( డగుటకు ముందు యజ్ఞభూమిని' 
నాగలితో దున్ను సం|పదాయ మున్నది. 
వ్యాస[పణీత మైన భాగవత మహాపురాణమునం దీవిషయము' 
వర్ణింపంబడినది. 
తతస్తే దేవయజనం (బాహణాః స్వర్ణలాంగలై 8 * 
కృష్టా తత యథా న్యాయం దీక్ష్రయాంచక్రి రే నృపమ్‌ il 
యూమాః కలోపకరణా వరుణస్య యథా పురా । 
శ ఆావ్యాస. భాగవత _ దశను _ ఉతర, 74.12, 19 
పోతన యీ శ్లోకముల నిట్లనువదించినాండు. 
భూమిసురులు విధ్యుక్తనియతులై - 
“కడయణి సవనభూమి. గనకలాంగలముల సర్ధి దున్ని వాండవాగజునకు 
నచట దీక్ష చేసి యంచిత స్వర్హమ యాపకరణముల నలోపముగను” 
సముచిత (క్రియాకలాపముల నడుపు చుండిరి. 
— పోతన, ఆంధ్రభాగ_దశమ.ఉత ర. 787 
సాధారణముగా నాగళ్ళను చేయువారు వరకులు. దారు శిలులు. 


(a) 


రాజసూయయాగము నందు యజ్ఞభూమిని దున్నుటక్షు “కనకమయలాంగలముి 
లువపయోగింపంబడినవి. యజ్జోపకరణములును స్వర్హమయముతే. 


కావున నీ రాజసూయయాగము నందు దారుశిల్చులు, స్వర్ణకారులును 
యాజ్జైకులకు. దోడ్పడి నారని చెప్పవచ్చును. 
* పోల్చు ఫం వ్యా, భా, వన రిగర్టిలి (వైష్టవయాగము) 
“సౌవర్ణం చ కృతం సర్వం లాంగలం చ మహాధనమ్‌.” 
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ష్‌ (శౌంతి గృహ వంంలు 


ర ..చతుస్సముద్ర ముద్రిత వసుంధరాచక్రంబునం గల రాజచ్మకంబును 
సమ[గవేదవేదాంగవిదులైన యగ జన్ములును స్వకర్మనిరతులయిన 
వెశ్యశూ [దులును వచ్చి యథా పరికల్సిత సన్ని వేశంబుల నుండిరి”. 

నవ — — — — నన్నయ, సభా. 1-284 
వేలకొలంది శిల్బ్చు లీ సన్ని వేశములను బహురమశీ యముగా నిర్మించినట్లు 
వ్యాసభారతము నందు వర్షింపంబడినది. 
తేషామావసథాంశ్నకు ర్రర్మరాజస్య శాసనాత్‌ 
బహ్వన్నాచ్చాదనై ' ర్యుకాన్‌ సగణానాం పృథక్‌ పృథక్‌ 
సర్వర్తు గుణసంపన్నాన్‌ శిల్పినోఒథ సహ్మసశః 
తేషు తే న్యవసన్‌ రాజన్‌ బ్రాహ్మణా నృపసత్కృతాః ॥ 
_-వ్యా.భా. సభా. 88-47-40 
_ ధర్మరాజు నాజ్ఞతో వేలకొల(ది శిల్చులు రాజసూయ యాగమునకు 
వచ్చిన (బాహ్మణులు తమ శిష్యగణములతో నుండుటకు వారికి వేబువేజుగా 
విడిందిగ్సుహములు నిర్మించి వాని యందు బహువిధాన్నములు, శయనాసనములు 
నుంచి సర్వర్తుసుఖ దాయక ముగా నొనరించిరి. రాజుచేత సత్కృతు లయిన 
(బాహ్మణు అందు నివసింప6దొడంగిరి. 

ధర్మరాజు చే నృపులకు విడిదిగా నొసంగంబడిన గృహములు 
బహుకక్షాన్వితములై దీర్షికలతోను వృక్షముల తోడను నొప్పుచున్నవి. ధర్మజునిచే 
సత్కృతులైన రాజులు తమకు నిర్దేశింపబడిన గృహములలో (పవేశించిరి. 

దదు సేషోౌ మావసథాన్‌ ధర్మరాజస్య శాసనాత్‌ | 
బహుకక్ష్యాన్వితాన్‌ రాజన్‌ దీర్హికావృత శోభితాన్‌ ॥ 
తథా ధర్మాత్మజః పూజాం చశ్రే తేషాం మహాత్మనాం । 
సత్క్బృతాశ్చ యథోద్దిష్టాన్‌ జగ్మురావసథాన్‌ నృపాః ॥ 
—వా్య.భా. సభా. 84. 18_20* 
1. పారాొంతరము := “బహ్వాన్నాన్‌ శయనై ర్యుకాన్‌” 
__సాతవలేకర్‌ (ప్రతి. సభా. 80.47 
* వ్యా భా, సభా. 82. 18, 19 _-సాతవలేకర్‌ పతి 


ఆ రాజగ్భహములు కైలాసశిఖరముల వలె నున్నతములై మనోహరము 
లైన వస్టువులతో నలంకరింపంబడియున్నవి, వాని చుట్టు నెత్తైన |పాకారములు 
చక్కగా నిర్మింపంబడినవి. వెల్లవేయుట చేత నవి తెల్లగా వ 


ఆ భవనములు సువర్లజా లాన్వితములైన వాక్షములతో 
సొబగులినుచున్నవి గ్భహా ంతర్భాగములు మణికుట్టిమముల తో Sn 
నలంకరింప(బడినవి. సుఖముగా మేడపె కెక్కుటకు దిగుటకు వీలుగా 
మెట్లు! 


భవనము లన్నియు పుష్పమాలికలతో పరిమళ (దవ్యములతో 
సురభీకృతములై యున్నవి. హంసలవలెను చందుంని వలెను తెల్లగా నొక 
యోజనము దూరము చక్కగా గనిపించుచున్న వి, 


భవనద్వారములన్నియు విశాలములై సమములై విశిష్టగుణసంపన్నము 
అయియున్న వి. వాని వివిభావయములు బహువిధములయిన ధాతువులతో 
చితింపంబడి హిమవచ్చిఖరముల వల నున్నవి. 
కై లాసశిఖరపిఖ్యాన్‌ మనోజ్ఞాన్‌ (దవ్యభూషితాన్‌ | 
సర్వతః సంవృతా నుచెః 1సాకారైః సుకృత ః సితె ః tl 
సువర జాలసంవీతాన మణికుట్టిమశోభితాన్‌ i 


(త్రో 
ఈ 
సుఖారోహణసోపానాన్‌ మహాసనపరిచ్చ దాన్‌ 11 


హాణ 
మవచ్చన్నా నుత్త మాగురు గందినః | 
వ 


రసదృృళా నాయోజనసుదర్శనాన్‌ h 
ణ్‌ 


ధాని సమద్వారా న్యుతా నుచ్చావచై ర్గుణెః। 
బహుధాతుపిన ధ్ధాంగాన్‌ హిమవచ్చిఖరా నిష 


G 
ల 
"ఖో 
(జ 


—వాా భా. సభా. $4 20.28 


శాజసూయవ నగరం వచ్చిన రాజులతో (బాః ఫ్‌ హ్మాయిలతో మహర్షులతో 
అడిన యజ్ఞమండప ల సభ్యశాల - దేనతలతో నిండిన స్వర్గలోకము వల 


తత్‌ సదః పార్టీవైః కీర్షం (బ్రాహ్మణ శ్చ మహర్షిభిః | 
(థా జతే స్మ సా హ్‌ నాకప్ఫృష్టం యథామరై 11 


—వ్యా.భా, సభా, 81-25 
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యజ్ఞదికీతు(డై యజసభామండపము (సదమునందు విభవోజ్ఞ్యలు (డై 
విరాజిలుచున్న ధర్మరాజునకు నానాదేశములనుండి వచ్చిన రాజపు[తులు 
బహు(పకారములయిన బహుమతులు దెచ్చియిచ్చిరి. 
ఈవిధముగా _సకలైశ్వర్యసంపన్నుండై వరుణదేవునితో స్పర్దపడు 
యుధిష్టిరుండు షడగ్నులతో రాజసూయ యజ్ఞమును గావించినాడు, 
రాజాభిశ్చ సమావృత రతీవ శ్రీ) సమృద్ధిభిః | 
అశోభయత సదో రాజన్‌ కౌంతేయస్య మహాత్మనః | 
బుద్దయా తు వరుణం దేవం స్పర్ణమానో యుధిష్టిరః । 
షడగ్నినాథ యజ్లేన సోఒయజద్‌ దక్షిణావతా ॥ 
ఎావా్యాభా, సభా. 80-16 
అమ్మహామఖమునం దగ్నిముఖంబున 
విపులమం es వితతింటజేసి 
సకలదేవతలును సంపూర్ణదక్షిణా 
దానోత్సవంబుల ధరణిసురులు... 
. ,. సంతృప్పు అయిరి. నన్నయ. సభా. 1, 294 


కృష్ణయజుర్వేద తెతిరీయసంహిత ప్రకారము రాజసూయ 
తున పారంభమై, అనుమతి, చాతుర్మాస్యములు, 
స నునాసీర్భము, దేవికాదిషట్కము, రత్నినాంహవీంపి, 
దేవసువాంహవీంషి, అభి షేకజల (గహణసంస్కారములు, దిగ్వా్యాస్థాపనము, 
అభి'షకము, రథవిజయము, ఆసనోపవిష్టము. సంసృపాంహవింపి, దశపేయము, 
సాత్యదూతహవీంషి, (పయుజాంహవీంపి, సౌ|తామణి అను వివిధ కతువులతో 
సుమారు స స. నిర్వహింపంబడును. 


ఈ [కతువులన్నింటిలో (పభానమయినది అభిపషేచనియము* 
భారతమునం దదియే వర్ణింపబడినది. 


* Cf:- A 8. Keith : The Vedas of the Black Yajus School entitled 
Taittiariya Samhita. Introduction, P. cxi. 
“In the ritual texts the Rajasuya is an offer of great compli-~ 
cation extending over two years the centre being Abhisecha- 
neya day when actual anoiting of the king took place. 
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అబభికేచనీయవంం 


తతో౬భి సే షెచసీయేఒహ్ని బాగిహ్మణా రాజాభిః సహ | 
అంతర్వదీం (పవివిశుః సత్కారార్హా మహర్షయః i 
—-—వా్య.భా, సభా. 36_! 
రాజసూయ యజ్లాంతమునం దభిషేచనీయ దినమున (బా హ్మణులు, 
మహర్షులు రాజులతోంగలి సత్కారార్టము యజ్జసదనాంతర్వేదిని (పవేశించిరి. 
వీరిలో వెథిదృప్పువిశై పూజనాయతికి అఆర్హుండయిన వాని కొర్ట నికి అర్య పదానము 
చేయుట సంప్రదాయము. 
“స్నాతకుండు బుత్విజుండును సధ్గురుండును నిష్టుండున్‌ 
భూతలేశుడు సంయుజుండును బూజనీయులు వీదిలో. 
(టెతి నెవ్వడు సద్ధుణం2 జల బెద్ద యట్టి మహాత్ము వి 
ఖ్యాతు( మ. జేయు మొక్కని గౌరవాన్వయవర్దనా. 


బి ః్న 


అబ్బనాభుండుండ నర్ష్యంబునకు నిందు 
నర్హు లొరులు గలరె యజపురుష 

హౌ జా 
నఖిల లోక పూజ్యు నచ్యుతు6 బూజింపు 


ని భీముడు చెప్పగా సహదేపోపనీతం బయిన.యర 5 బర్హణీయుం డయిన 
చే విధానంబున ధర్మతనయుం డిచ్చి. సత్కరించినాడ డు, 
— నన్నయ. సభా బి 4_7 

దాశార్హుండు పూజార్తుడే యని యధిక్షేపించిన శిశుపాలుని శ్రీ శ్రీకృష్ణుడు 
కు వాని కొడుకుం జేదిరాజ్యంబున 
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ర బరా చం 1 అగి క్‌ ల్‌ ర యొ టీ వ 
ఎజ్బాంతిమున [తిలోకపూజ్రుుండయిన పురుషాతమునిచే ధర్మజు. 


క అభిషేచసీయ మన పూజనీయప్పరుషున కభ్‌షేకము చేసి అర ర్ల కస్సదానము చేయుట, 
అభథిషేచసీయము రాజసూయ యజ్ఞమున కంగభూతమైన “సోమయాగవిశేష మని 
పండిత రామనారాయణద త్త ళాస్త్రీ పాండేయ (రామ వివరించినాడు, 

[చూడు ;. మహాభారత _ గీళాపిస్‌ ఎప 171] 
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ధౌమ్యాదుల తరువాత ధర్మరాజును శ్రీకృషుడు విశ్వకర్మ 
నిర్మతసువక్షకలశము నందలి జలములతో నభిషెకించినాండు. ఇందుకు 
సాక్ష్యము సుయోధనసార్వభౌముండే. 
వ్యాసభారతమునం దిట్టం వర్ణింపబడినది. 
ఉపాగ్భష్టోద్‌. య మిందా9య పురాకల్చే (పజాపతిః | 
తమసె్మ శంఖమాహార్షిద్‌ వారుణం కలళోదధిః | 
శక్యం నిష్కసహపేణ సుకృతం విశ్వకర్య్మణా 1 
తేనాభిషికృః కృష్ణేన తత్ర మే కళ్ళలో భవేత్‌॥ 
—వా్య.భా, సభా. 58. 14.16 
పూర్వకల్పమున పృజా పతిచే నిం|దున కొసంగంబడిన వారణ శంఖమును 
కలకోదధి - థ ర్మ చరా జు నకు బహూకరింపంగా వెయిబుంశారునాణెములతో 
విశ్వకర్మ చేత జక్కంగా నిర్మింపబడిన సువర్ణ్లక లశము (శైకరం) నందలి 
జలముల నా శంఖముతో (గహించి శ్రీకృష్ణుడు ధర్మజు నభిషేకించినాండు. 
ఆ మహా వైభవమును జూచి వివర్జుండ నయితి నని దుర్యోధనుండు తన 
తం (డికి. జెప్పినాడు. " 
అత వారణ శంఖము దేవశిల్పియగు విశ్వక ర్తనిర్మిత మను నొక యభి 
(ప్రాయము గలదు. 1 
శంఖ మయినను శెకర మయినను అది వి శ్వ క్ర ర్మ నిర్మితమే. 
ఆవభృధాభిషేకముతో రాజసూయమహాధ్వరంబు సమాప్తసం[పయోగం 
బయినది. 
ఈ వర్ణనములను బట్టి రాజసూయాధ్యరమున కవసర మగు 
వివిధయజ్ఞో పక రణములు, యజ్ఞపాాతలు నిర్మించి యజ్ఞనిర్వహణమునందు 
యాజ్ఞికులకు శిల్పులు తోడ్పడుచుండి రని తెలియుచున్నది. 


న న వ క న ల క ని నే స 
* చూడు 1. (1) మహాభారత _ (ప్రధమఖండ. పుట. 887 _ గీతా పసు. 
అనువాదము _ పండిత రామనారాయణదత శాస్త్రీ పాండేయ (రామ్‌ 
- (2) హిందీ మహాభారత _ వచనానువాదము _ పు. 119 
ఆనువాదము ._ చతుర్వేదీ ద్వారకాపిసాద్‌. శర్మ, 
| Cf :- Mahabharata Eng Tr -P. C Roy ని 148. 


“ And the ocean himself brought in a sling that big conch of 
Varuna which the celestial artificer Viswakarma had construc - 
ted with a thousand Niskas of gold and which Prajapati 
presented unto Indra. It was with that-conch that Krishna 
bathed Yudhistira after the conclusion of the sacrifice, ”' 


శ్చ కళాదర్శ నము 29 


మవయాగము 
ఇదా 


ధర్మరాజు చేసిన రాజసూయమును చూచి వచ్చినప్ప బినుండియు 
దుర్యోధను6 డబి మహితాధ్వరము సేయవలతె నని తలంచుచుండెను. 
కరుడు వానిని (పోత్సహించెను, 
(35) 
రాజుల టల్వంబంపుము ధరామరసంఘము నామతింపు పే 
రోజు నుదాతయజ్ఞగ్భ హ యూపతతుల్‌ సమకట్టంబంపు అ 


(భాజిత భక్యభోజ న్‌ వ్యపదార్ణము లానయింపు మ 
వ్యాజవిభూతిమై నమ రవల్లభు చాడ్చునం జేయు జన్నమున్‌. 
----ఎజ్జిన. ఆరణ్య. 6_7* 
కురుపతి సంతోషించి రాజసూయయజ్ఞంబు సదకీణంబుగా! 
జేయవలయు నని త. నాతడు, 
“జనవర నీకు6 బాండవులు శత్రులు కనన నివు వారి నో 
ర్చిన మణి కాక మున్న యిటు సేయగ శక్యమె రాజ సూయమున్‌. 
రాజసూయము నట్టిద రాజవర్య 
వైష్ణవం అను యాగంబు, వాసుదేవు6 
డిమ్మఖము సేసెం దొల్లి యభీష్ట మదియ 
సేయు నిర్విఘ్నముగ నిది చెళ్లు నికు 
అని సూచించెను, __ఎబ్దన, ఆరణ. 6, 72-7 
మూలమునం దిట్లున్నది : 
అస్పి త్వన్యన్మహత్‌ సతఏ౦ రాజసూయసమం ప్రభో | 
శేన త్వం యజ రాజేంద శు9ణు చేదం వచో మమ । 
య ఇమే పృథివీపాలాః కరదాస్త వ పార్థివ ॥ 
కే కరాన్‌ సంపియచ్చంతు సువర్ణం చ “కృళాకృతమ్‌ | ' 
తేన తే క్రి)ియతా నుద్య తత. నృపసత్త ము ॥ 


వనముల HiME Rn Hutte కొానానునుదడునుతప నమితా నాషామనాటుననది దినకర 


* వ్యా, భా, వన. 2565-8 
ఆహూయంతాం ద్విజవరాః సంభారాశ్చ యథావిధి | 
సంభి్రియంతా కురు శ్రేష్ట యజ్ఞో పకరణాని చ 
1. కృతమ్‌ ఘటిత మలంకొరాదిరూసమ్‌, అకృత మన్యత్‌ ॥ నీలకంఠ, 
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యజ్ఞ వాటస్య కే భూమిః కృస్యుతాం తేన భారత | 
త్మ యజ్ఞో నృపశేంస్ట (పభూతాన్నః సుసంస్కృృతః ॥ 
తాం యథా న్యాయం సర్వతో హ్యానివారితః | 
ష వెష్టవో నామ యజ్ఞః సత్పురుషోచితః ॥ 
ఏతేన నేష్టవాన్‌ కళ్చిద్భ శే విష్ణుం పురాతనమ్‌ । 
జసూయం (కతుశేస్టం స్పర్ష త్యేష మహా(కతుః ॥ 
_-వ్యా, భా వన, 255 10 


g 


కప్పము గట్టు రాజులు సమర్పించిన బంగారముతో నాగలిని చేయించి 
దానితో యజ్ఞభూమిని దున్ని చక్కంజేసి యజ్ఞవాటమును నిర్మింపవలయును, 
ఇది సత్స్పురుషోచితమమయినది. రాజసూయముతో సమానమయిన 
వైప్టవయజ్ఞమును నీవు చేయు మనెను. 


~~ 


వెప్టవయాగము నందు (పథధానమైన సువర్ణలాంగల (పసావన ఎజ్జన 
యాం[ధానువాదమునందు లేదు. 


సుయోధనుం  డందుల కంగీకరించి జననీ జ నకులకు 
ద్రోణవిదురాదినిఖిలమాన్యజనములకు నెజిగించి, 


“వారిచేత ననుజ్ఞాతుండయి నగరసమీపంబున నొక్క పుణ్యస్థలంబునం 
దఖిలయజ్ఞగృహంబులు రమణీయంబులుగాజేయించి యజ్ఞోపకరణంబులును 
సమస్తవస్తువిశేషంబులును సమకట్ట నియాగించి పభిను మనవారు 
(బాహ్మణసహాయుడై నియత దీకాశోభనంబు వహించ,” 


-ఎవటిన, ఆరణ్య. 6_78 
లు 
మూలమునం దెట్లున్నది _ 


సందిదేశ తతో రాజా వ్యాపారస్థాన్‌! యధథా(క్రమమ్‌ ॥ 

హలస్యకరణే చాపి వ్యాదిష్టాః సర్వశిల్సినః | 

యథోక్తం చ నృప్యశేష్ట కృతం సర్వం యథాక్రమమ్‌ ॥ 
వ్యా. థా. వన 255. 24.25 


పురోహితుని సూచన ననుసరించి దుర్యోధనుండు శల్చులను బిలిపించి 


నువ రహలమును జేయ నాజ్ఞాపించెను, శిల్చు లెల్లరు యథావిధిగా 
యజ్జోపకరణములను జేసిరి, 


ja వ్యాపారస్థాన్‌ శిల్పినః 124 ॥ నీలకంఠ, మహాభారతము చితుళాలాపితి, ప్ప 
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తతస్తు శిల్సినః సర్వే అమాత్య కల యే! 
విదురళ్చ మహాప్రొజ్ఞో ధార్హ రాష్ట్రై న్య వేదయన్‌ 11 
సజ్జం కంతువరం రాజన్‌ కాల|ప్రాన, రచ పను 
సౌవర్షం చ కృతం Nees లాంగలం చ మహాధన 
__వ్యాభా, వన. 288. 1, 2 


తరువాత శిల్పులు మంత్రివర్యులు, మహా | పాజ్ఞుండయిన విదురుడు 
దుర్యోధనునితో “మహారాజా ! సమస్తయజ్జో పకరణములను, పెద్దనాగలిని 
స్యర్లమయములుగా చానరించితిమి. అన్నియు సిదముూగ నున్నవి, యజ్ఞారంభ 


య 


మునకు నుముహూ ర్రార్మ మాసన్నమయినది” - అని ఏిన్నవించిరి. 


. 


యజ్ఞమారంభమయినది. ధథరణగల రాజులెల్లరు, మునిగణములు? 
సమస్త జనములును దుర్యోధనుని యజ్ఞము ఉం ఈ గరి పురమునకు 
వచ్చిరి. వారికెల్లను దగిన సత్తారంబులు పీయను, see గావింపను 
ధృతరాష్ట్రుడు విదురుం బని పెను. 


“ఇవ్విధంబునం (బసిద్దదకీ క్షిలాన్టితంబై 
వ పఘాతాన్నపాన సంతర్చిత సక లజనంబె 
యభిమతాంబరాభరణ పరిపూరితభూసుర (పక రంబై 
స యథాశాస్రీియంబై 
మ నిర్విఘ్నంబుంగ 6 బరిసమా ా పంబయినది.” 
వట్టిన, ఆరణ్య. 8. 88, 84 


యజ్ఞమును జూడవచ్చిన రాజు లుండుటకు6దగిన గృహములను 
దుర్యోధనుడు నిర్మింపించి యిచ్చినట్టు మూలమునందు6 గలదు. 


కృత్వాహ్యావస భాన్‌ వీరో యథా శాస్త్రమ్‌ యథా (కమమ్‌ ॥ 
బిల పొస్టం భా వన, 256.25 
అధ్యరోత్సవాగతు లయిన జను అనేకులు ధృతరాష్ట్ర నందను 
సమ్ముఖంబున ప్రాగడిరి. 


ఈ వైప్టవయాగము నందు స్వర్షశిల్చుల పని యెక్కుడుగా నున్నది. 
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ఆశ్ష (మేధయాగము 


రాష్ట్ర్రం వొ అళ్వ మేధః | వీర్యం వౌ అశ్వః ti 
-- శతపథ, 18. 1.4% 
అశ్యశబ్దము వీర్యవాచకము,. ఆ శ మేధ మన రాష్ట్ర (పజలను. 
ఎర్యవంతులను జేసి రాష్ట్రము నభివృదిచేయుట. . 
యి (ws) శ 
అశ్వమేధము = అశ్వమును పశువుగా నేర్చజచి సార్వభౌముండు ' 
చేయు యాగవిశేషము. [సూ ని,] 
అశ్వ మెధము సర్వపాపములను తొలగించు (కతురాజము, 
యథాశ్వ మేథః కితురాట్‌ సర్వపాపాపనోదనః ॥ 
-- మనుస్మృతి, 11201. 
ఇం|దు డశ్వమేధము చేసి (బహ్మహతాాపాతక మును బోంగొట్టుకొనినట్లు : 
మహాభారతము చెప్పుచున్నది. 
త|తాశ్వమేధః సుమహాన్‌ మహేం(ద్రన్య మహాత్మనః | 
వవృతే పావనార్ధం వై (బ్రహ్మ హత్యాపహో నృప ॥ 
--వ్యా, భా, ఉద్యోగ, 8.18 
త్వష్ట్రపజాపతి తన తపశృ్శక్తిచే నగ్నిముఖమున వేల్చి సృజించిన 
వృ(తుని సంహరించుట వలన దే వేం దునకు (బహ్మహత్యాపాతక . 
మంటుకొనినది. బాని వలన నాతని పృభుత్వ సంపద సెడినది. అమరగణము 
విష్ణుదేవుని పార్థింప(గా కౌరి కరుణాయత్రచిత్తుండై _ 
“హయమేధథంబున నాకును (టియమొనరింపంగ 
వృ|తభేదికి బుక దయ మగు”నని చెప్పినాడు. 
అమరులెల్లరు పురుహూతుని చేత నశంమేధముచేయించి కల శ్రషరహితుని ' 
గావించినారు. 1 
* చూడు !- పండిత ధర్మదేవ్‌ విద్యామార ౦డ _ వేదోంకా య థార్ధస్వరూప్‌ 
[హిందీ] పుట _ 180 దయానందసంస్టాన్‌ _ నయాఢి ల్రీ, 
1. తిక్కన !. శ్రీమదాంధమహాధారతము _ ఉద్యోగపర్వము. 
సృథమా శ్వాసము, 117.168 = వ్యా థా. ఉద్యోగ. 8.18 అధ్యాయములు 
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వెత (కర్మ ఆహెామము 


వృ|తహంతకు(డయిన యిందుడు వైశ్వకర్మణ హోమము చేసి 
వృ (తవధవలన( గలిగిన పాపమునుండి విముక్తు( డయినట్లం కృష్టయజుర్వేదము 
వలనం దెలియుచున్నది. 
ఇం[దునిచే హతుండయిన వృ(తు(డు అసురమాయబచే పోడశభోగ 
యుతమయిన సర్పాకృతి ధరించి యిందుని పీడింపందొడంగెను. ఇందు. 
డంతట 'అ గ్నిస్తి గ్మే ని _ ఇతి మం తద్వయముతో ముందటనున్న 
యగ్నియం దాహుతులిడ6గా నగ్ని తృప్తుండై యా వృషతుని షోడశభోగములను 
దహించివైచెను. 
తదుపరి యిం|దుడు “య ఇమా విశ్వే"తి సూకృద్వయసాధ్యమయిన 
వైశ్వకర్మణ హోమము చేసి యా పాపమునుండి విముక్తు( డయినాండు. 1 
తత ఊర్ధ్వ మింద్రో య ఇమా విశ్వేతి సూక్షద్వయసాధ్యేన 
వెశ్వకర్యణ జోమేన వృ(తవధజన్యాత్‌ పాష్మనో నిర్ముక్తః 11 


1. చూడు :- కృష్ణయజుర్వేదము _ సాయణభాష్యము 4-6-2 విశ్వకర్మ సూక్తృవ్వయ . 
వినియోగము పు. 2168 
— ఆనందాశ9మ ముదిణాలయము, పూనా. 1886 


ఇందో వృృతహంతం వృతో హతః పషోడశఖిర్‌ భోగైరసినాత్య 
ఏతామగ్నయే౭.నికవత ఆహుతి మపశ్యత్తామజు హో 
త్తస్యామగ్నిరనీక వాంత్సే షన భాగదేయేన (ప్రీతః 

షోడశథా వృతస్య భోగానపకదహద్‌ 

వైశ్వకర్మవోన పాష్మనోనిరముచ్యత॥ --(కృ“'య. 5-4-5) 
యదగ్నయెఒనికవత అహుతిం జుహౌ రాత్సగ్ని రేవా 

స్యానీక వాంత్స్వేన భాగధేయేన |పీతః పాప్మానమపి దహతి 


వెశ్వకర్మణేన పాష్మనో నిర్ముచ్యతే i —(కృయ.. 5-4-5) 
ct :- A, B. Keith : T,S.5-4-5. 
“Indra slew Vritra ......... he is set free from his evil 


by the offering to VISVAKARMAN." 
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అశ్వమెధమున కంగభూతమయిన అగ్నిచయన[కతువు నందు 
శతరు[ దీయ హోమము తరువాత దురితక్షయార్థము వెశ్వకర్మణ హోమము 
చేయవలయును. 
“పోడళగ్భ హీ తేన (సుచం పూరయిత్యా వై శ్వకర్మణాని జుహోతి 
య ఇమా విశ్వా భువనాని జుహ్వాత్‌ 
చక్షుషః పితా మనసా హీ ధీర _ఇతి 
నానా సూకాభ్యాం ద్వే ఆహుతీ యే కామయేన 
చిరం పాష్మనా నిర్ముచ్యతే ” -ఇతికల్చః ॥* 
పదునాజు స్ఫువముల ఘృతము నొక (సుక్టునందు నింపి ఎనిమిదేసి 
మంతములు గల (గ) య ఇమా విశ్వాని జుహ్వత్‌ (2) చక్తుషః పితా మనసా 
హి ధీర -ఇతి విశ్వకర్మసూక్త్ష ద్వయమం[తములతో విశ్వకర్మ పరమేశ్వరునకు 
రెండు ఆజ్యాహుతు లిచ్చినచే యజమానునకు పాపవిమోచనము కలుగును. 
అటుపిమ్మట మతొకమాజు గూడ విశ్వ క ర్మ కు ఘృతాహుతి 
యొస(గవలెను. 


పత్యే విశ్వన్యభూమనో జుహోమి విశ్వకర్మ ణే ॥-త.య, 17.78% 


* చూడు :. కృష్ణయజుర్వేదము _ సాయణభాష్యము. 4-6-2, పుట 2161 


Cf: (1) A.B. Keith: T.S.4-6-2 Notes 


This section gives Mantras for two oblations to 
Visvakarman each with eight mantras. 


(2) Ralph T. H. Griffith : The Texts of the WHITE 
YAJURVEDA - Book - XVII! -17 


“He (the Adhvaryu) offers clarified butter in a 18616 


filled with sixteen spoonfuls in two oblations with eight 
formulas for each." 


“VISVAKARMAN, the Omnific the Universal Father and 
Generator, the Architect of the worlds and Creator of al! 
things, here identified with Prajapati Agni, the FireAlasr'’ 


“He offers again to Visvakarman, the Omnific Agni.” 
—XVII1 - 78 
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దీనినిబట్టి యశ్వ మేధయాగమునందు యజమానుడు పొపవిమోచ చనార్థము 
విశ్వకర్మ పరమేశ్వరుని గాని తత్స షరూపుం డయిన విష్ణువును గాని 
పూజింపవలయునని తలియుచున్నది. 
కురుక్షేేతసం[గామమునం దసువులం బాసిన ఖంధుమి[తులను గూర్చి 
పొగులుచున్న ధర్మరాజును జూచి వ్యాసుండు, 


ae ని మది. బాపకర్మశంక కలిగెనేనియును 
యాగముల చానంబుల నది పాపికొనరాదె 
యశ్వమేధ మధిక దక్షివాన్వితముగ ననఘ చేయు 
మంతతో భవదీయచిత్తానుతాప మంతయును బాయు 
రఘురామునట్లు పూపభరతులను టోలె, 
దానతత్పరుండ వగుము” - అని పృభోధించినా(డు. 
తిక్కన. అశ్వమేధ. 1_ 12 


“అశ్వ మేధయాగనిరతి భూమిపాలు గతకల్మపు6 జేయయాలు” నని 
వింటిని 1 గానీ హయమెధము నధికదక్షిణాన్వితముగ6 జేయుటకు జాలినంత 
థన లేదు కావున కర్తవ్యం బుపదేశింపు మని ధర్మజుండు కోరంగా 
వ్యాసమహర్షి యమ్మహేపతిం బరమాదరంబున నాలోకించి మరుత్తుని 
పుణ్యచరితంబును ధనసంపాదనో పాయంబును టెలిపెను. 


మనువంశసంభవుండయిన కరంథధము6డను భూపతి 'నిజతపః 
(పభావంబునను మహానుభావుండగు నంగిరనుండు తన కువదష్టయయణి 
యనెకాశ్వమేధంబులు చేయించుటంజేసి యా రావహిల్లిన మాహాత్మ్యంబు వలనను 
మహీ పతులెల్లం గొలువం బూజ్యసా (మాజ్యం బనుభవించి తనవలచినయప్పుడ 
తనువుతోడన యూర్థ్వలో కద్దు నకం జనియె నమ్మనుజపతి తనయుం 
డవిక్షిన్నామ ధే ధయుండు ధరాభారథౌరేయుండయి యతనిని పోలి ప్రజలంబాలించె 
అతని సుతుండగు మతుత తుండు, 
హిమగిరిసానుదేశమున 'నెక్కుడు వై వెభవ ముల్లసిల్ల య 
జ్ఞము త తగంజెపి భూ మిసురసంఘము లెబ్లను 'ధృప్తంజొంద హే 
మ మొనా గుప్పంగూరలు సమ[గకుళూ హలు(జై కనత్సువ 
రమయగృహ।క్రియోపకరణ[పకరంబులు నిచ్చె భక్తి తోన్‌. 
కిక్క న. ఆశ్య'మేధ, 1. 31,82 
1. చూడు ;- తిక్కన, అశ్వమేధ. 1.18 = వ్యూ, ధా. అశ్వమేధిక. 8-11 
“అసంశయం వాజిమేధః పావయేత్‌ సృథివీమపి॥[” 
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మరుతుని మహితాధ్వర వ్‌ 


మరుత్తో నామ ధర్మజ్ల శ్చకివరీ మహాయశాః ॥ 
నాగాయుతసమ(ప్రాణ స్పాకద్‌ విష్ణు రివాపరః। 
స యక్యుమాణో ధర్మాత్మా శాతకుంభమయాన్యుత ॥ 

_-వ్యా భా. ఆశ్వమేధిక 4. 28, 24 


అమ్మ నుజేశ్వరుండు విభవాతిశయంబు వెలుంగ నశ్వమే 
ధ మొ్మనరించుచుండి వివిధస్సురితాలయముల్‌ (పదీప్తభాం 
డమ్ములు సత్పదార్థములిడందగు తక్కును గల్గు సిద్దపా 
తమ్ము అసంఖ్యముల్‌. పసిడి (బస్తుతికెక్కు ఘటించె భూవరా 
తిక్కన. ఆశ్వ మేధ. 1. 28, 29 
యజ్ఞశాలలు, కుండములు, వర్తనములు, పిఠరములు, . ఆసనములు 
మున్నగు  యజ్జోపకరణుములను సువ ర్త కారులు స్వర్ణమయములుగా 
నిర్మించి నట్టు మూలమునందు వర్షింప(బడినది. 
తతః కుండాని పాతీ9ిశ్చ పిఠరాణ్యాసనాని చ | 
చ్నకు స్పువర్ల కరారో యేషాం సంఖ్యా నవిద్యతే | 
| వయా 
తన్వ్యైవ తు సమీపేన యజవాటో బభూవహ ॥ 
ఈజే త్యత స ధర్మాత్మా విధివత్‌ పృథివీపతిః ; 
మరుత్తు స్పహిత్రైః సర్వైః (పజాపాలై ర్నరాధిప ॥ 
--వ్యాభా ఆశ్వ. 4. 26.28 
తన యజ్ఞమున కుష చష్టయయిన సంవర్తుని సూచనపై మరుత్తమహీ పతి 
ముంజవంతంబను పరఃతంబునకుబోయి యందు శ్రీకంఠుని భకి తో (బార్జించి 
“ఇివు నకుంఠితకరుణన్‌ గనక మసంఖ్యము మోపులు గొనివచ్చె మంచుకొండ 
యివులకున్‌.” 
“అట్లు మహాధనవంతుండై మరుతుండు సువరమయంబులుగా యజ్ఞ 


వాటంబును భాండ (ప్రముఖ సకల [కియాసాధనంబులును శయ్యాసనాదులుం 
గావించుకొని తత్సం దేశంబున నతిమానుషం బగు విభవం జెసంగ యజనంబున 


కుప్మకమించి” నట్లు తిక్కన వర్ణించినాడు. తిక్కన. అశ్వమేధ. 1, 88, 84 
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యజ్ఞవాటమును, యజ్ఞోపకరణములను శిల్పులు నిర్మించినట్టు 
వ్యాసభారతము నందు వర్షింపంబడినది. 
తతోఒతిమానుషం సర్వం చక్రే యజ్ఞస్య సంవిధిమ్‌ | 
వర్జాని చ భాండాని సంచ(క్రు స్తత శిల్చినః ॥ _వ్యా.భా. అశ్వ 8. 86 
ఈ శిల్పులు సువర్ణశిల్బు లే, 
యజ్ఞాంతమున మరుక్తుండు, ' (పస్పురితకాంచనరాసు లనేక ములు 
బహుద్విజులకు భక్తితో నొసంగి, . 
“అంత6 బోవక హేమమయత్వ మహిత 
యజ్ఞ వాటభా౦డాది పదార్ధములను 
(బాహ్మణావళికిచ్చె నప్పాట నతండు 
హిమగిరి ప్రాంతమున (గ్రతు వెలమి( జేసి” 
(బాహ్మణులు తమ యోపినంతయుంబసిండి [తప్వితండంబులు తెచ్చికొని 
_ తక్కినదాని నచ్చట నొక్కెడ నిధిగా నికేపించిరి. అమ్మహాకాంచనసంచయంబు 
_గొనివచ్చి విచ్చలవిడి నశ్వ మేధ యాగంబున సకలదేవతలం దృప్తలం వేయు 
మని వ్యాసుడు థధర్మజున కుపాయము చెప్పినాడు. [తిక్కన ఆశ్వమేధ,1. 105.7] 
ఆ యుపాయమును బురస్కరించుకొని, 
'తెత్సముగాక నరేంద్రమరుతృకలిత మైన దానరూపము సుమహో 
దాత్సస్థితి నున్న కనక మిత్తటీ నిలచెసం దలంప నేటికి మనకున్‌* 
అని భీము డుత్పహింపంగా6 బాండవులు హిమశ్రెలము పోయి (త్యంబక పూజలు 
చెల్లించి యా పెన్నిథిని సాధించి భారవహుల చేత మోపించుకొని తెచ్చినారు. 
“ఆ నిధియందు ........ యాగనిలయంబు. గలపయు6 గలశములును 
సలు(6కులు6 గాగులు నాదిగాగల భాండములును 
వీఠములు శయ్యలునుజోళ్టు రో(కళులు( జట్టుపమ్ములు. 
(సుక్పుువాజ్యపా(తదండక మండలుదా _తములును 
లోనుగాగల్లు వస్తువుల్‌ శుద్దహేమమయములు” గలవు. 
తిక్కన, అశ్వమేధ $8, 156 
ఆ ధనకనకవస్తుసంపదతో ధర్మ జుండశ్వ మేధాధ్వరము సేయ 
సమక ట్టినా(డు, 
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ధర్మజుని అశ్షమేధయాగము 


తురగమెధ మఖిలదుసష్కు తహరము నీ 
వది సమ(గదకీణాస్వితముగC 

కేసి నిర్మలత్వభాసమానుండ వై 
వెలయు మమృ తకిరణకుల వరేణ్య 


to 


వేదోక్సవిధిసహిత భవ్యాదరమున విడువబడిన యశ్వం బీ 
మేదిని. గలయందిరుగును నీదగునిర్మలయశంబు నెజయమెజయగన్‌ 


సరంసంభారములును సమకట్టింపుము. 


Ca 


"నుక్సువాది కతుసాధనంబులు కొత్తలుగాగనకంబునంగావింపంబనుపు 
వే wr దడ ఇ కట్‌ చా 
మని వ్యాసమునిం[దుడు చెప్పగా 
ధర్మరాజు తురగపరీక్షావిదులను బెలిపించి, నిరుపమలక్షణములుగల 
మెధ్యాశ్వమును వెప్పుంచినాండు, యజ్ఞంబునకువలసినటి భాండ(పముఖంబు 


ల్‌ 


అయిన  సాధనంబులును, (సుక్‌ సువాద్యుపకరణంబులును సువ ర 


మయంబులుగా వేగంబచేయింపవలయు' నని క ర్మాధికారుల 
నియోగించినాండు. ! 

శ 
యాగదిక 

ఆదా 


శుతి॥ చితానక్ష(తం భవతి చితిం వా ఏతత్కర్మ 
య దశ్వ మేధ; సమృ ద్యై॥ స్తు తె.బా్ర 8_8_1 
బహువిధ వాలుగా ననుష్టింపందగిన మిుష్టైపశుసోమాది రూపములు 
గలదనుటవలన నశ్వ మేథయజ్ఞము చి|తమయినది. చిత్ర మన శిల్ప మే. 


చతానక్ష! తమున కధిపతి శిల్చాధిపతియైనత్వప్ట. ఇం దు డని 
కొందజందురు, ఇం (దుండును శీిల్చక కాభిమానియే. కావున యజ్ఞకర్మా భివృద్ది 
కొజకు అశ్వ మేధమును చితానక్షతమనం దారంభింపవలయును, 2 


1... తిక్కన. ఆశ్వమేన. 8. 2002920 


2. చూడు; వర్డెపాటి నిరంజనళాత్తి : విశ్వకర్మబాంహ్మాణవంశాగమము _ పు, 107 
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ధర్మజూ(డు చైతృపౌర్ణమాసి అశమేధమాగ దీక్షితు6డైనాండు. 1 
క దత్త శుభముహూర్తంబునం గృష్టద్వెపాయనా దులైన 
తమహితంబుగ దీకితుంజేయ నక్కురుపతి 
సంవృతకొమ కృష్టా షాజినుండును దండపాొణియునయి? .... .... 
బహుళ పభలునిగుడ సందీ ప్రపావక సన్నిభుండును నగుచువెలింగె. 
తిక్కన, అశ్యమేధ. 4.1 
హూమమారీ రుక్కకంఠః పదిప్ప ప ఇవ పొవకః। 
కృష్ణా జినీ దండపాణిః కొమవాసాః స ధర్మజః ॥ 
వ్యా. భా ఆశ్యమేధిక. 78.5 
_ మనంగా ధలశకాకారము గల సువర్ణాభరణము. 
దీకాసమయమునం దధ్వర్యుడు సువర్షాభ రణయుక్నమైై ఇరువది యొక్త 
అ సూతృుమును యజమానుని మెడలో వెచి ఆయుర్వృద్ధి కొకు. 
“తేజోఒసి శుక్ర మమృత మాయుషా ్య౭_ఆయుర్కే పాహి గ్ర 
అను మంత్రమును పఠింపంజేయును. శు. య. 22,1 
రుక్మథారణు మాయుర్వ్యృద్ధిని సంపత్సమృద్దిని కలిగించును. 
దృశానో రుక్మ ఉర్వ్యా వ్యద్యా దుర్మర్ష మాయుః 
శియే రుచానః ॥ ఆట తృ య, 4, 110% 


ర ల అకా ఇం గారం బన వనురాయవావారునారావాయాలలనుననాంాడయకాయలామయయతనతును నాకనా ఇ 


§ 
చస 
Eo 
బే 


2. “మాడు శ. కృతాం సరు కొత 641] 
“దండేన దీక్షయతి మేఖలయా దీక్షయతి కృష్ణాజినేన దీక్షయతి” 
“బాససా దీక్షయత్రి సౌమ్యం వై కామం దేవతయా 
సోమ. మేష ముపైతి యో దీక్ష తే.” 


3. Cf:- The Adhvarya ties an ornament of gold, perhaps a chain, 
round the neck of the sacrificer and makes him recite 
the formnla. (22-1) —GRIFFITH. 

* చూడు 3. కృ.య, సాయణభాష్యము. 41.10; 5. 1-10? 

“దృళానో దర్శసీయరూ సో రుక్మః సువర్ణనిర్మిత ః 
ఫలకొకార అభరణవిశేష ఉర్వా మహాత్యా దీపా 
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మతిరస్కార్య మాయుర్తీవన శియేం (శయితుం వాంఛన్‌. -సాయణ, 
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యుజ్హాన్న 1 న 


దీక్షితుండైన ధర్మరాజు “పనుబం ధనము” చేసినాండు. 
కృత్వా స సశుబంధాంశ్చ దీక్షితః పాండునందనః ॥ 
--వ్యా,భా, ఆశ్వ, 182 


జ్రీయమైన తురగోత్తమమును పూజించి విడచుటకు ముందుగా 
క హయము జన్మించుటకు. గారణభూతు(డైన త్వష్టుదేవుని 
పూజింపవలయును. 


త్వష్టా వీరం చేవకామం జజాన 
త్వష్టు రర్వాజాయత ఆశు రశ్వః (స 
త్వేదం విశ్వం భువనం జజాన 


అ 


బహోః కర్తార మిహ యక్షి హోతః 1 —_కృయ ర్‌-1-11 


[త్వష్ట్రుదేవుండు దేవతలను గోరువాండును, కర్మశూరుండు నగు పుత్రుని 
సృష్టించినాడయ. ఆ త్వ ష్ట వలననే గమనకుశలయు శీఘ ఘృగామియు నగు 
నశ్వము పుట్టినది. త్వష్టయే యీ విశాలవిశ్వమును సృష్టించినాండు. ఓ హోతా! 


యా యజ్ఞకీర్మమునేరదు సకలజగత్‌ సంష్టైయెన తృష్ట్రదేవుని పూజింపుము. | 


వేవవ్యాసుండు స్వయముగా ౫ న్‌ నాస్త్ర|పకారము యజ్ఞాశ్వమును విడిచినాండు 


అర్జును డశ్వరక్షకుండగా నయ్యశ్వరత్నము న ౨నరించి న అక్కవ్వడి 
తోడ యజ్ఞకర్మకుశలుండైన యాజ్ఞపల్క్య్యశిష్యుం డర్హవిధానంబుల 

కాకీ. విప్రజన సహిత 
(బదకిణ రూపంబ 


కయి 

అబుగా6 జనియె. అప్పరమతురంగంబు ధర౭ఏం 

ఎనం దిరిగి యుత్త రాభిముఖంబై యల్లనల్లన నరిగెను. 
తిక్కన, అశ్వమేధ. 4. 1-4 


ఇట్టాయశ్వ మొక సంవత్సరము దేశసంచారము చేయును, 


ఖా పో '-_ శుయ. 9-8 త్వష్టా పత్సు జవం దధాతు, 
శశ చూడు 1. కృయ, 5-1-11 సాయణభాష్యము 
అశ్వ మేధసందింధి పియాజ యాజ్యాథిధానమ్‌ _ ఆపీగిసూక ము 
షా ఇష కో లు 
త్వష్ట త్వష్ట్రునామక దేవః ॥ ...సా యణ, 
త్వష్టా రూపాణాం జనికా సశూనామ్‌॥ ... అధర్వ. 9. 4.6 


శిల్ప కళాదర్శనము స్ట్‌ 


ధృతి హోమము 


గ 
రు 
es 
న్‌ 


ఈశ్వరో వా అశ్వః ప ౦ పరావతం గంతోః ఇహ ధృతిః 
స్వాహేహ విధృతిః స్వాహేహరంతిః స్వాహేహ రమతి స్వాహేతి చతస 
ఆహుతి ర్హుహోతి ॥1 _--యజుబాాహ్మణము §_8_12, 4రో 

ముక్కంబయిన యజ్ఞాశ్వము యథేచ్చగా చేశసంచారము చేయునపుడు 
హయంశకాలముగు సరికి ఇతరత్ర సంచరించు నేమో యను భీతిచే నశ్వరక్షకులు 
యుత్విజులు రథకారగ్భ హమున దానిని నిలిపి యా యశ్వము యొక్క 
నాలుగు పాదములయందు, “ఓం ఇహ ధృతి సా హొ” 
ధృతిమం|త్రములతో హోమము చేయవలెను. 
యదుక్తం సూూతకారేణ॥ 


ఇత్యాది నాలుగు 


“ర్రథ్రకారస్య కులే వసతి భవతీహధృుతిస్వా హేకి 
సాయ మశ్వస్య చతుర్తు పత్సు చత్మసహో ధృతీర్దుహో తి॥” 
రథకారకుల నునంగా రథకారగృహము. 


'"వర్హాసు రథకారోఒగ్నీనాదధీత 1 అను స్రుతి ప్రకారము అగ్నారాథధానాధికారము 
గల రథకారబ్రాహ్మణులు తృతీయసవనము నందు హవిర్భాగములు స్వీకరించు 
బుభుదేవతలకు పృతినిధులు. కావున యాగాశ్వమునకు సంబంధించిన 
సాయంహోమము వైదికర థకార గృహమునందు జేయవలయు నని 
చెప్పంబడినది 2 


ధర్మజుని యజ్ఞాశ్వము ననుసరించిన యర్జునుండు, యజ్ఞక ర్మకుశలు6 
డయిన యాజ్ఞవల్క్య్యశిప్యుయడు, వేదపారగు లయిన బాంహ్మణులు సాయం 
సమయములందు, శాస్తోం క్ర విధిపకారము రథకారబాహ్మణగృహములందు 
యజ్ఞాశ్వ మునకు ధృతి హోమములు చేసియుందురని చెప్పవచ్చును. 
* చూడు ;- కృష్ణయజు ర్వేదే బాాహ్మణభాగః॥ 
సం: గోమఠం రామానుజ జ్యాతిషిక - మైసూరు 
పోల్చు :- శక్త యజుర్వేదము. 8-51 
“ఇ హరతి రిహరమధ్య మిహధృతి ఇహస్వధృకి స్వాహా॥[” 
1, వామనశర్మ '- ఆధానపద్దతి $॥ ఆధానమీమాంసా , పుర్‌. 
ఆపస్సంవీయశౌతాధాన సూతమ్‌ - ఆనందాశమ _ పూనా, 1947 
2. చూడు 1. వడెపాటి నిరరిజనశొస్రి ' విశ్వకర్యబాగహ్మణ వంశాగమము 
| పుటలు, 288-288 
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ల దా నా COCA u” a ఇ. అ, 
యాగౌశుమును విడిచిన పదినెలల తరువాత మాఘ పార్ణమాః 


ధర్మనంచనుయ కొలువుదీజి యనిలనందను నానసంబాలోకించ్చి నీ తమ్ముడు 
తురగము(గొని యేతెచుట వింటి, చైైతమింక6 దడవు లేదు. 
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తగు వాల 
విధగృహంబుల నొనరింపు” మని పనిచిన నతండు, 
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యజ్ఞ వాటమును జనాధిపులకు మునివాతమునకు విడియవలయు నట్టి 
మందిరములు గనకమణీమ యంబులుగా నొనర్బె( దజ్జమగు జనంబు పొగడ. 


జో 
తిక్కన. అశ్వమేధ, 4. 182,83 
వాసభారతమునం దివర్ణనము వివులోవాత్త ముగ నున్నది. 
నో యయా సియాన్‌ ఆ త అ లు! అరిం ర్నా డా wea 
అ యయ ధిమసనెనః వాాజః సపతిభిః సహ । 
జు థి 
ప న 
జాహ్య కొన గతః కృత్వా కుళలా యజ్ఞకర్మణ 1 
రః 
జ్‌ ణే ళ్‌ రణ Ot 
తం స నాలచయం [శ్రీమత్‌ స్మ్పపత్‌ అ9నుఘటితమ్‌ | 
_ తు 
Et వాని చు 
వాపయామాన కొర్రవ కీ యజవాటిం యధావిధి | 
కా 


స్టపతు లనంగా స్రాపత్యమునందు a యజ్ఞశిల్పము నందు నిషాతులయిన 
. : డా 
నీల్సి| బాహ్మ బులు," ఆథర్వణులు. విధి యన శిల్చశాస్త్రవిధి 


శేనూడు ఏ (1) వాల్మీకి రామాయణము బాలకాండ. 18.8 


తకోఒబిపీద్‌ ద్విజాన్‌ వృదాన్‌ యజకర్మసునిషితాన్‌ 
డి ఖా అ 


Who wrought the sacrificial posts at tribal religious ceremonies 
and the master builders, who laid out the plans of the village 
communities and dg igned public buildings and irrigation 


But it was only when 8 craftsmen w i 
| వ er as regarded as operatin 
in sacred rites that ne took the status of 2 Brahmin and Mae 
8౧111656 to the Privileges of the highest class, 
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భీమ సేనుడు స్థాపత్య వేదవిదులయిన శిల్సి | బాహ్మణులతో6గూడి 
యజ్ఞ కియాకుశలులయిన బాంహ్మణులు ముందు నడవంగా హస్తిపురోపాంతము 
నకుంటోయి యచట సాలవృక్షములతో నిండియున్న యొక సుందరస్టలము 
నందు నలువైపులకు చక్కనిమార్గములు గల యజ్ఞ వాటమును శిల్పశా 9ను 
సారము మాపనము చేయించినా౭డు. 

ఆ యజ్ఞభూమి యందు సపతు లచేత మణికుట్టిమములతో 
మనోహరములు, రత్న కాంచనాలంకృతములు నయిన [1పాసాదములను 
నిర్మింపంజేసినాండు. యజ్ఞాయతన దేశమంతయు సుపర్లచి తితస్తంభముల 
తోడను, తోరణ ములతోడను నిండి శుద్దకాంచనమయమై కోభిల్లుచున్నది. 

(పాసాదశతసంబాధం మణి(ప్రవరకుట్టిమమ్‌ 
కారయామాస విధివ ద్లేమరత్న విభూషితమ్‌ 
స్త౦భాన్‌ కనక చిత్రంశ్చ తోరణాని బృహంతి చ 
యజ్ఞాయతన దేశేషు దత్వా శుద్దం చ కాంచనమ్‌ ॥ 
---వ్యొ,భా. ఆశ్వ, 86, 18, 14 


శ్ర 


bep® 


తి 


నానాదేశాగతులయిన రాజులు, అం త పు ర స్త్రీలు, (బాహ్మణాదులు 
ఐడిందిచేయుటకు(దగిన గృహములు నిర్మింపంబడినవి. వీని నన్నింటిని 
భీమ సేను(డు శిల్ప శాస్తానుసారము నిర్మింపంచినాండు. 
కారయామాస కౌంతేయో విధివత్‌ తాన్యనేకళః 
....వ్యా,భా. అశ్వమేధిక, 85. 16 
ఇట విధి యనణా శిల్పశా స్త్ర విధి యని హిందీటికాకారుండు పండిత 
రామనారాయణదత్త శాస్త్రీ పాండేయ (వాసినాండు. 1 
యజ్ఞమండపనిర్మాణ కార్య క్రమము పూర్తియైన తరువాత శిల్పాచార్యు 
అయిన స్థపతులు, వారికి సహాయకులుగా నుండు తక్షక రథ కారసువర్హ కారాది 
తదితరశిల్పక భాకారులు వచ్చి యా విషయము ధర్మరాజునకు నివేదించిరి, 
తతః కృత్వా స్టపతయః శిల్ప్చినోఒన్యే చయే తదా। 
కృత్స్నం యజ్ఞవిధిం రాజ్ఞో ధర్యజ్ఞాయ న్యవేదయత్‌ ॥ 
వా్య,భా. ఆశ్వ, 86.25 
1. చూడు ;. మహాభారతమ్‌ . గీఠాపెోస్‌. పు, 6282 
“ ఉన్‌ సబ్‌కొ నిర్మాణ్‌ కుంతీనందన్‌ వీమ్‌నే శిల్పశాస్ర్రకీ విధికే 
ఆనుసార్‌ కరాయా థా॥ ” 


ల్‌ శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


ధర్మరాజు సంతోషించి 
యజ్ఞవాటంబు( దక్కూటియాలయములు 
లలితభంగి రమ్యుములు సలక్షణములు 
గా నొనర్చిన శిల్పినికాయమునకు( 
బసదనం బిచ్చె సంతసం బెసకమెసంగ. 
తిక్క.న అశ్వమేధ, 4.180 
ధర్మజుని యజ్ఞశాలాకరణాదులైన కృత్యములు కనుగొని కృష్ణుండు 
కడుంటతిC బొందినాండు. 
శాతకుంభమయములయిన తోరణములతో శయ్యాసనములతో 
విహారస్థానముల తో రత్నరాసులతో దేవేందుని యజ్ఞవాటిక వలె సర్వాంగ 
క 


గ; 


సుందరముగా నున్న త యజ్ఞమండపాదినిర్మాణకళను హాచియు, 
నకమయము లయిన ఘటపా! తీకట నా హవర్ణమా రానకాది యజ 3 పాత్రలను 


(c= 
వామభూషితములయిన యూపములను జూదిరము యజ్ఞమునకు వచ్చిన 
నృషపాలు రచ్చెరు వొందిరి. 


దదృశు స ౦ నపతయో యజ్ఞస ఏధి ముత వుమ్‌ | 
త్ర లి ఫ్రీ 


న హి కించి దసౌవర్ణ మపళ్యన్‌ వనుధాదిపాః | 
యజ్ఞవా టం న్భపా దృష్ట్వా పరపిస్థయమాగతః ॥ 
వ్యా,భా, ఆశ్వ 85. 28-85 
ద్వాదశమాసములు దేశసంచారము చేసి యజ్ఞాశ్వ మగేసరముగ 
నర్జు నుండు యజ్ఞవాసమునకు వచ్చినాండు, 


Er ges వ చేడు యజనంబు నకుందొడంగుము 
యాజకులు శుభముహూ ర్తమాస న్నమై ఎన మ దక్షిణలు 
ముమ్మడుగులుగా నిడి మూండు మఖంబుల ఫలంబు నొందుము. 
అశ శ్వమెధావభృధంబున ని మనంబునం గల భా రతరణకృతజ్ఞాతివధంబు 


పొతకం బను మెరమెర నిశ్శేషంబయి సమస్త కుభంబులు నావపి ల్లు నని 
యాజ్ఞాపనంబు చెయంగా ధర్మరాజు హయమేధ (కియా కలాపంబున పక్షుల జో తొ బొచ్చి 
యుదాత్తభంగి నడపినాండు, 


క్రమయుక్కము యుక్కముగా నమరగురుప్రితిములై న యాజకులు sad 
సముదయము నడంపగా స్టలితములే కపహుతము చొరక తక్త తు వొప్పెన్‌ 


తిక్క న, అశ్వమేధ, 4 17175 


శిల్ప కళాదర్శనము స్‌స్‌ 


(ప వర్గ నీ ము 


అవహితులై (పవర్గ్య్యము బుధాభినుతంబుగ6 జేసి బుత్విజుల్‌ 
సవనము లుక్కమార్గము (పశంసకు చెక్కు నయించి వేచవా 
క్యవిహితవృత్తిమై నభినవాభ్యుదయం బొనరించి రి మా 
ధవు6 గొనియాటలం దమకృతంబులకుస్‌ మెబుగిడ్డ యట్లుగస్‌. 
_ళిక్కన. అశ్వమేధ. 4. 174 
మూలమునం దిట్లునుది. 
య య 
కృత్వా _సవర్ష్యం ధర్మాఖ్యం యథావత్‌ ద్విజస త్త మాః | 
చక్రుసే విధివద్‌ రాజన్‌ స థి వాధిషవం ద్విజాః ॥ 
అనాలో న హత 
అభిషూయ తతో రాజన్‌ సోమం సోమపసక్తమాః | 
సవనాన్యానుపూర్వేణ చ్శకుః శాస్తానుసారిణః i 


వో లో; అశ్వమేధిక. 88. 21, 22% 


£9 
ఫ్‌ 
థ్‌ 
రా 
థో 
ర 

yy 


పోమలతనుండి రసము పిండి (ఆభిషవము) పొమప్‌థు 
లయిన యాజ్జికులు శాస్తానుసారము (క్రమముగా మూండు సవనములు చేసిరి. 


పృవర్గ్య మనగా ఆగ్నిష్టో మాదియాగ ముల కంగభూతమైన 
యాగవిశేషము. (శబ్దరత్నాకరము) 

ఇది యజ్జకర్త పరిశుడ్దాంతరంగుండగుటకు దీకాసమయమున 
చేయు (కతువిశేష మని కొందజు చెప్పుచున్నారు, 1 స 


అట నిది యశ్వ మేధయాగమున కంగభూతముగా నున్నది. 
TCM కన ర కక యా 


హం వాల్మీకి రామాయణము _ బాలకాండ. 14. 4-7 


1. Cf.:- Ralph T. H. Griffith : THE WHITE YAJURVEDA, Notes. 


“PRAVARGYA is a preperatory rite of the Soma sacrifice” 
— P. 291 


“The object of PRAVARGYA which is preperatory and 
introductory ceremony like Diksha or consecration (iv. 2, 
v.6) is the bodily regeneration of the sacrificer, the 
provision of a heavenly body with which alone he is 
permiitted to enter the residence of the Gods" . --? 302 


ర్‌గ్ర (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


(పపవర్శ్యము నందు బుత్విజులు “మహాపీరపా[ త” యను ఘర్మము 
(వేడిపాలకుండ) నందు ఆవుపాలు పోసి మరగించి ఇందాాదిదేవతల 
కర్పింతురు. ఈ దేవతలలో బుభువులకును స్థానమున్నది. 


సవితకు |పతినిధియైన “మహావరపాతం” నుద్దేశించి అధ్వర్యు. డిట్లు 
పలుకుచున్నాడు, 


సవి తే త్వా బుభుమతే విభమకే వాజవకే స్వాహా || 
ళు. య, 88.8* 


[ఓ ఘర్మమా | నిన్ను బుభు విభ్వ వాజయుతుండయిన సవితృదేవున 
కర్చించుచున్నాను.] 


ఇట సూర్యునితోంగలిసి బుభు విభ్వ వాజ యను మువ్వురు దేవతలు 
(బుభువులు) హవిర్భాగము లందుకొనుట గమనింపందగినది. 


సుధన్వుని పుతుులయిన మబుభువులు తమ శిల్పచమత్కారములతో 
నమృతత్వ సిద్ధి పొంది దేవతలయిన మహాత్ములు, 


(తిషవణము 


(పవర్యానంతరము బుత్విజులు చేయు. సవనాహుతు లందును 
ముభువులకు స్థానమున్నది. 


సోమయాగమున _పాంతఃసవనమునం దగ్ని జేవునకు, మాధ్యందిన 
సవనమునందు విశ్వే దేవుల క్కు సాయంసమయమున తృతీయసవనమున 
బుభువులకు సోమరనముతో హోమము చేయవలయును. 1 


ఈమూడు సవనములు వరుసగా శిల్చ్పకర్మములకు ముఖ్యుండయిన 
యగ్నిదేవునకు, శిల్ప విద్యాపరీక్షకులయిన విశ్వేదేపులకు, శిల్పచమత్కారముబే 
దేవతలయిన బుభువులకు సంబంధించియుండుట యొకవిశేషము. 


న. 
* Cf:- ౧౭౧౧౫. గ. Grirfith : THE WHITE YEJURVEDA ఎ 38-8 
“Theé with swaha to Savitar attended by Ribhu, Vibhu, Vaja 
(Ribhu, Vibhu more generally known as Vibhvan and 


Vaja = the ౧10౧69. sons of Sudhanvan, raised to heaven 
and Godhead for their deeds. ) 


1 చూడు *- కృ.య, సం. కాం, 8-1-09. సాయణబాష్యము, పుటలు. 1516-20, 
దశరథుని హయమేధమనందు ఇంది పీత్యర్ణము పాగితస్సవనము చేపినట్లు 
వాల్మీకిరామాయణము వందు వర్ణింపబడినది, [వా.రా, బాల, 14_5, 8] 


శిల్ప కళోదర్శనము గ్‌? 


తతియసవన వైశిష్ట్రము 
(2) 


ఇదం తృతీయసవనం కవీనామ్‌ బుతేన యే చమన మెరయంత । 
శ్రే సౌధన్వనాః సువరానళానా; స్విష్టిం నో అభివసీయో నయంతు ॥ 
కృ. య 8.1.0; అథర్వ. 8.417004 
ఈ తృతీయసవనము సట నంలో చమసాదియజ్ఞపాత్రలు నిర్మించిన 
నిల్పర్లులకు(జెందినది. ఆ య జ్ఞ శి ల్ప మువలన స్వర్గలోక "పాప్తి గలిగి 
దేవతలయిన నౌధన్వులు _ బుభువులు - మాకు' అత్‌ధికధనప్పొప్తి c గూర్చ 
నభిలషించి, శోభనకరమయిన మా యజ్ఞమునకు వత్తురుగాక ! 
ఇట కవులనం6గోొ విద్వాంసులైన బుత్విజులు, కారువులు (శిల్చులు), 


సాధన్వు అనగా ఆంగిరసుండయిన సుధన్వునిపు తులు. యజ్ఞ 
నీల్పమునందు సిద్దహస్తులె | పుసిద్దింగాంచి దేవతలైన రథ కార 
(బాహ్మణులు. 
యథాసోమస ల సవనే బుభూణాం భవతి పి(యః | 
ఏవా మ బుభవో "వర్నః ఆకత్కని (ధియతామ్‌ ॥ - అధర్వ. $.1. 19% 


తృతీయసవనమున సోమ రస ము '"బుభువులకు (బియమైనట్లు 
యుభువులు వర్చస్సును నా యాత్మయందు నిలుపుదురుగాక | 


మానవమా(తులయిన బుభువులు దేవతలై సాయం సమయములందు 
సవనకర్తలచే యాగ ఫలసిద్దికై (పార్టింపంబడుచుండుటయే యీ తృతీయ 
సవన వైశిష్ట్యము. 


* చూడు 1 (1) కృ య. సాయణభాష్యము, పుటలు. 1516.20 
“యే దేవా శ్చమసం చమసగణ మెరయంత పే్రేరితయంత సే దేవా సౌధన్వనాః 
సుధన్వన ఇంద్రస్య సంబంధిన బుభునామానః సువరానశానాః స్వర్గః 
పారిప్పువంత।ః తాద్భశా దేవా నయంతి ”_ ఇత్యన్వయః ॥ _ సాయణ, 
(2) అథర్వ వేదము 6.47_కి. హిందీభావార్థము. 
పం. (శ్రీరామశర్మా ఆచార్య _ సంస్మృతి సంస్తాన్‌. బరేలీ. (ఉ, ప్రి.) 


(3) A. 8. Keith : T. 5 111-1-9. 
“May these Soudhanvas, who have attained heaven’ 
(The reference is of course to the Ribhus and their deeds.) 
* Maurice Bloomfield : Hymns of the Atharva Veda 9-1-13 
“As the soma at the third pressure (evening) is dear to the Ribhus 
thus in my own person O Ribhus lusture shall be sustained.” 


గ్ర... (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 
యజ్ఞ వెదినిర్మాణము : ౩ స్థపతుల శిల్పచాతుర్యము 


యజ్ఞవాటి కను యజ్ఞో వకరణములను నిర్మించిన స్టపతిపర్యులే 
ఉప ల అలి గరుడ పక్షాకృతిగా యజ్ఞవే దెికను నిర్మించిరి. 


“ధర్మతనయుని యశ్వమెధము... పసిండియిట్టికలం జతుశ్చి త్యంబు 
నష్టాదశకరాత్మకంబును గరుడాకృతియునుంగా యజనంబొనర్చి మహనీయంబై 
యొప్పుచుండు” నని తిక్కన వర్ణించినాండు. (అశ్వమేధ, శీ 180)* 

వ్యాసభారతము వలన మజికొన్ని విశేషములు దెలియుచున్నవి. 
ఇషకాః కాంచనీళ్చాతి చయనార్లం కృతాఒభవన్‌ | 
ళు bl (క. 
శుశుభే చయనం తచ్చ దక్షవ్యేవ పిజాపతేః ॥ 
చతుళశ్చిత్యశ్చ తస్యాాసీ దష్టాదశకరాత్మకః | 
స రుక్కపక్‌ నిచిత వి కేోే గ గరుడాకృతిః ॥ 
-- వ్యా, భా. అశ్యమేధిక, 88-81, 82 
చయనార్థము బంగారుతో నిటికలు చేయింపంబడిసవి. అటా ల 
చయనము చెసి నివ్మెంపంబడిన యజ్ఞ వేది దక్ష పజాపతి యజ్ఞ వేదికవలె 
శొభాయమానముగా నున్నది. ఆ యజ మండపము నం దగ్నిచేయ నార్ధము 


పదునెనిమిదిహస్తములు పొడవు - వెడల్పులు గల నాలు గగ్ని రుండములుచు, 


సువర్హపక్షములుగల గరుడ పక్ష్యాకృతిగా (తికో SI Re నొక పత్యేక 
వేదియు నిర్మింప(బడినవి, 1 


పోల్చు != జక్క న: వికగిమార్శ_ చరితము గీ. !27 


సురుచిర మై యష్టాదశకరమిత మై పపిండియుట్టికల నిర్మితమై 
యయ జతుళ్చి ఏకం దె చె గరుడాకృతి వేది మొ యొప్పె స 


1. చూడు ;- పండిత రామనారాయణదత శా స్త్రీ పాండేయ *రామ్‌ 
మహాభారత _ హిందీటీకా సదాతము _ గీకాపిస్‌ 
“డిస్‌ యజ్ఞమండప్‌ మే అగ్నిచయన్‌ కే లియే చార్‌ స్టాన్‌ బనేఫే ఉన్‌ మేసే 
పషిత్యేక్‌ క్రీ లంబాయీ చౌదాయోి అఠకారహ్‌ హోథ్‌క్రీథీ పికే్యేక్‌ వేదీ 
సువర్హమయనంభ్‌ సే యక్క ఏవం గరుడ్‌కే సమాన్‌ ఆకార్‌ వాలీథీ వహ్‌ 
తి9కోజ్రాకార్‌ దినాయీ గమ్‌ థీ” 


శిల్ప కళాదర్శనము 59 
హిరణ్యేష్టకలు 
(oe) 


యజ్ఞ వేదీనిర్మాణమునందు పశుశిరన్ఫులC బఅచునప్తడు యజమాను 
డాయా పశువుల కధిపతు లయిన దేవతలకు (ద్రోహి యగుచున్నాడు. కావున 
తత్పరిహారార్థము “విశ్వకర్తా దిశాంపతిః' మొదలుగాగల యైదు మం[తములతో 
(పతిదిశయం దొకొక్కుటి చొప్పున నెదు హిరణ్యేష్టకల నునుపవతెను. 
యదుక్తం సూూతకారేణ॥ 
“విశ్వకర్మా దిశాంపతి రితి పంచ హిరణ్యేష్టకాః పృతిదశ మేకాంమ ధ్యె”-ఇతి 


శు9తి1 ఓం విశ్వకర్మా దిశాంపతిః | 

"స నః పకూన్‌ పాతు సోఒస్మాన్‌ పాతు తస్మై నమః॥ 
(పజాపతీ రువ? వరుణోఒగ్ని ర్లిశాంపతిః | 
స పశూన్‌ పాతు సో౬స్మాన్‌ పాతు తనై్కై నమః ॥ 


ఏతావై దేవతా ఏతేషాం పశూనా మధిపతయ స్తాభ్యోవా ఎష అవృశ్చ్యతే 

యః పశుశీర్దాణ్యుపదధాతి హిరమ్యోష్టకా ఉపదథధాత్యేతాభ్య ఏవ వేవతాఖో 

నమస్కరోతి॥ కృ. య. 5-5-5 
విశ్వకర్మ దిక్కులను పాలించువాండు. అట్టి విశ్వకర్మ మా పశువులను 
మమ్ములను రక్షించుగాక ! అట్టి విశ్వకర్మ కొజకు నమస్కారము. _ 


పురుషుండు, అశ్వము, వృషభము, పానకేలు, మేకపోతు అను నీయైదు 
పశువులకు వరుసగా విశ్వకర్మ, పృజాపతి, రుదుండు; వరుణుడు, అగ్ని 
యను వీ యేగురు పరిపాలకులు. ఆయా దేవతలులకు నమస్కార మనుచు 
తత్తన్మంతంపూర్వక ముగా హిరణ్యోష్టుక లునుచుట వలన యజమానుని 
యపరాధము పరిహరింప(బడుచున్నది హిరణ్యశకలములే హిరభ్యోష్టకులు. 1 
“హిరణేరష్టక లునుచుటకు (పథమకారణుండు సర్వశిల్పక ర్త యగు 
విశ్వకర్మ యనియె తెలియుచున్నది.” 2 


క ల 


* Cf: A.B Keith : 1-5. 5-5-5 


“VISWAKARMAN' lord of the quarters, may he protect our cattle, 
may he protect us, to him homage... ఫ్‌ 


1, చూడు $- కృ. య. సాయణభాష్యము 
2. చూడు ;- వడ్డిపాటి నిరంజనళాష్ర్రి = విక్యకర్యబా 1 హ్మణన ంశాగమము పు, 159 


60 శ్రీమదాంధ మహాభారత 
చతు ని త్య వ్‌ 


చతుశ్చిత్య మనంగా నాలుగు చిత్యము (చిత్తు లాధారము గాయగలది.! 
యజ్ఞ వేదిక. 


లోపలి భాగమునం దొకదానిపయి నొకటిగా నాలుగు చితులును, 
ఉపరితలమునం దొక చితియు నై పంచచిత్యాత్మకముగా 2 [FIVE LAYERS] 
నిర్మింపంబడు నీ యజ్ఞ వేదిక సాధారణయజ్ఞి వేదికల కంటు భిన్న మైనది.? 


10,800 ఇటికలను మంతృపూ గ ముగా పంచచితులందుం చేర్చుచు, 
విశ్వమునకు అగ్నికి |పతీకమైన యీ యుత్తరవేదిని జెక్కులు చాచిన డేగ 
యాకృతిగనో, గరుడాకృతిగనో నిర్మించి చయనము చేయుట కొక సంవత్సరము 
పట్టును, ఈ డతువునే “అగ్నిచయన” మనియు, “చయనయజ్ఞ” మనియు 
నందురు. 


ణం 
~~ 
Sa 


ఇష్టకోపధానమును గూర్చియు, చయనయజిమును గూర్చియు నీ 
యున్మేషమునందే మజియొకచోట వివరింపంబడినది. 


1, చతుళ్చిత్య - Mfn. Supported by 4 Stratums, 


—38,. E. D. - Monier Monier Williams 
చి చూడు: కృ. య. 542.8 సాయణభాష్యము, పు 1805, 
“పంచచితయో భవంతి పంచభిః పురీ రభూకహతి దశసంపద్యతే దళాక్షరా విరా 
ఉన్నం విరాడ్‌ విరాజ్వే వాన్నా ద్యే పృతితిష్టతి im 


“ఏకాం చితిం కృత్వా ప్పరీషేణా చ్భాదయక్‌ తస్యా ఉపరి ద్వితీయ చితిం కృత్వా 
తా మస్యాచ్చ్భాదయత్‌ ఏవం చితి పంచకేన పృరీషపంచకేన చ డిశసంఖ్యా సంపతో 
ర్విరాట్‌ ఛందో ద్వారేణాన్నే ప౦తితిషతి” 

a 


(3) Cf:- Ralph T. H. Griffith : THE WHITE YAJURVEDA 

Notes : P. 87. 

“Books XI-XVIll. contain formulas for the construction of altars 

or hearths for the various sacrificial fires and first & chiefly for 
building up with about 10.800 bricks all laid with special conse- 
crating texts, the UTTARAVEDI or HIGH ALTAR which represents 
the universe and is identified with Agni himself. This ceremony, 

* called the Agnichayana requires a year for its complete per- 
formance and is of corresponding importance. The High Altar is 


constructed in the shape of an outspread bird, probably an eagle 
or falcon. 


శిల్ప కళాదర్శనము Gt 


(తికోణో గరుడాకృ తిః 


అగ్ని సంవత్సరాత్మకము, హైజాపత్యము, వైష్ణవము, వెశ్వకర్మణ్యము 
అను మూడు విధములయిన యిష్టకలతో నిర్మింపండిన యగ్నికుండము 
నందు నిష్పాదింప(బడు నగ్ని (తిగుణాత్మకము. 


“సంవత్సరో వా ఏష యదగ్ని స్తస్య (తేధా విహితా ఇష్టకాః | 
_ పాంజాపత్యా వైష్టవ్యో వైశ్వకర్మణీః 1........... 
తస్మా దాహు నస్రివృదగ్ని రితి” కృ, య. 5-60 


అగ్ని పక్షిస్వరూపు డని వేదములు చెప్పుచున్నవి. 
సుపర్జోఒసి గరుత్మాన్‌ దివం గచ్చ స్వః సత ॥ 
(ఓ అగ్నీ నీవు గరుత్మంతుని వలె పక్షిరూపుండవు ఆకాశమున కెగిరి 
స్వర్గలోక మునకు భొమ్ము.) 

“తపుండను పహ్నితనయులు పదునేగురు కపటవృత్తి నిపుణులై 
యజమానుల యజ్ఞఫలము లాహరించుచుండుదురు. తత్పంశాంత్యర్థమై 
యాగంబులందు నగ్నిచయనంబు సేయునది. 

అధిప | విహగాకృతుల నొప్పు నగ్నిచయన 

ముల నుదగి పక్షొభూతములను, విప్ర 

వరుల మంత ఘాషములను వారు నిహాతు 

లై భయంపడి చేరరు యజ్ఞభూమి” 
అని మార్దండేయుండు ధర్మరాజునకుంచెలివినాడు. --ఎజ్జిన ఆరణ్య. ర్‌. 102. 16/ 

గరుడపక్షి చాంచిన జిక్కలను, తోకను గలిపినచో తికోణాక్క 

యేర్చడును. కావున నీ యజ్ఞ వేదిక (తికోణా కారముగను గరుడాకృతిగ 
నున్నట్లు వన్టింపయుడినది, 


చూడు ;- కి య. సాయణభాష్యము _ పు. 2484 
సంవత్సరో వా ఇతి |; యోఒయం చీయమానో అగ్నిః స ఏవ సంవత్సర ధారణాత్‌ 
< << అద మే << Pa దత "వ 
సంవత్సరాత్మకః । తస్య చ సంవత్సర రూపాగ్నాః సంబంధినస్య ఇష్టక స్తెధా 
విహిత ప్రిపకారాః సంపాదితాః కారితా ఇతి | తా ఉచ్యంతే | 
పాజాపత్యా వెష్టవ్యో వైశ్వకర్మణ్యశ్చ | Oe తదేవం పొజాపత్యాదిభి 
స్తిస్ఫృభి ర్నిప్పాదితత్వాత అగ్ని స్ర్రిగుణ అత్యభిజ్ఞా ఆహుః ॥ —_సాయణ, 
Cf:- A B Keith: T S. 5-6-9(d) 
The fire is the year; its bricks are arranged three fold, those of 


Prajapati, ;of Vishnu or Visvakarman... Therefore they say 
‘Three fold is Agni." 


62 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


దశరథుని హయమేభమునందును రు క పక్షగరుడాకారవేది 
నిర్మింపంబడినట్లు వాల్మికి రామాయణమునందు వర్ణింపబడినది. 
ఇష్టకాశ్చ యథాన్యాయం కారితాశ్చు పిమాణతః । 
చితోఒగ్నిర్‌ (వాహ్మణై స్తత కుళలై 8 శిల్పకర్మణీ n 
స చిత్యో రాజసింహస్య సంచితః కుశలై ర్ల్విజె 8 | 
గరుడో రుక్కపక్షో "వె (తిగుణో౬ష్టాదళాత్మ కః ut 
“Nem యు 
వౌ. రా, బాల. 14-28,20 
శాస్త్రమునందు. జెప్పయడిన కొలతల (పకారము ఇటికలు చేయింప6 
బడినవి. ఆ యిష్టకలతో యజ్ఞశిల్స కుశలులైన శిల్చి[బాహణుల చేత యజ్ఞ వేదిక 


Gg 


నిర్మింపబడినది. [Constructed by Priests skilled in architecture 
pertaining to Sacrifices ] * 

బు త్వి జు లందు రాజసింహుండయిన దశర థుని కొజకు 
ఆగ్ని పణయనము చేసినారు. 

యజ్ఞ వేదిక గరుడాకృతిగ నుండుటచే నందు స్టాపింప బడిన యగ్ని 
అక్కలు చాంచి, పుచ్చము నిగిడించి, యథోదృష్టితో (పాజ్బ్ముఖముగా 
నిలిచియున్న గరుడపక్షి వలె నున్నది. హిరణ్యోష్టకలచే నిర్మింపంబడుటచే 
పక్షములు సువర్ణపక్షముల వలె నున్నవనియు, సాధారణయజ్ఞ వేదిక కంటె 
మూడింతలు పెద్టదిగ నున్న యా యజ వేదిక పదునెనిమిది యగ్నికుండములు 
గలిగియున్న దనియు నది వాజసనేయకసంహితానుపారము నిర్మింపంబడి 
యుండు ననియు ప్యాఖ్యాతలు వివరించినారు. 1 


ఆ నక తననన 
శ శ్రి మద్వాల్యీకిరామాయణము _ అంగానువాదసహాతము _ గీతాపెరిస్‌, 
గా 


1. చూడు _ శ్రీ మద్వాల్మీకిరామాయణమ్‌ _ శ్రీ గోవిందరాజీయ వ్యాఖో ్యపేతమ్‌ 
ఆగ్నిః ఆగ్న్యాధార వేదిః చితః తాభిః ఇష్టకాభిః కృతచయనః అభూత్‌ | 
సః చిత్యః చయననిర్వ రోగ్నిః ॥ కుశలెః రీతిభేదం వినా 
చయననిర్మాణసమర్జైః ద్విజైః బుత్విగ్భిః i 


గరుడాకారః వక పుచ్చం చ (పసార్వాధోవీకమాణుః (పాజ్బుఖం తిష్టన్‌ 
గరుడ ఇవ స్థితః | శ్యేనచితం చిన్వితేతి శ్రుతా శ్తేన ఛలో గరుడ పర ఏవ 

శ్రినితి మం తలింగాత్‌ రుక్కపక్షః స్వర్గగర్శ్భపక్షః | 
సప వ హిరణ౧శక అః (పతిదిశ మగ్నిం (పోకతితి నూ(తాత్‌ 11. 
త్రిగుణ ఇత్యుక్తే పంచదశాత్యకం పితీయకే త్రైత్తిరీయకే పంచ చితయో 
భవంతీతి విధానాక్‌. తదిదం వాజస నేయకపక్షొవలందినం ద్యోతయితు 
మష్టాదళాత్మకత్యోకి 9 i 
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అ అని ణి ల 
యజ్ఞ సంస్త రవెత్త లు 

ధర్మరాజు చేత నశ్వ మేధయాగము చేయించిన యాజకులు 
ఇష్షకోపథానక [మయజ్ఞ వేదీ నిర్మాణ శిల్పమునందును, యజ్ఞసంబంధములగు 


సకలకార్యములందును, సర్వశాస్త్రములందును (పటిణులు. 


సంస రే కశలాశ్చాపి సర్వకార్యాణి యాజకాః ॥ ఆశ్వ 88.25% 
సర్వశా స్ర్రప్రణేతారః కుశలా యజ్ఞసంస రః ॥ _ ఆశ్వ, 88.80 


ఈ యాజకులలో యజ్ఞకర్మకుశలుండయిన యాజ్ఞవల్క్య శిష్క్యుండును 
గలడు. 
“సుపర్థో౭సి గరుత్తాన్‌" అను మంతము శుక్షయజుర్వే దమునందును 
కృష్ణయజుర్వేదమునందును గలదు. -__-|[శ.య. 12. 4; కృ.య. 4-1.10) 
చయనకుతువునం దిష్టకోపధానమున వాజననేయసంహితయందు. 
గనరాని కొన్నినూతనాంశములు కృష్ణయజుర్వేద తైత్తిరీయ సంహితయందు. 


(పాచీనకాలమున మహారాజులు అశ్వ మేధాదిమహయజ్ఞములు చేయు 
సందర్భములను పురస్కరించుకొని కిల్పశాస్త్రజ్ఞాలు వివిధపరిమాణములుగల 
యజ్ఞ వేదిక లను వివిధాకృతులతో నిర్మించుచు తమ శాస్త్ర పరిజ్ఞానమునకు 
మెజు(గులు పెట్టుకొనుచు, నూతనాంశములు కనుగొని శిష్యులకు బోధించుచు 
గణిత క్షే తగలిత శుల్ప్చాదిశాస్తాభివృద్దికి6 దోడ్పడుచుండిరి. 1 

మహాభారతమునందు వరక్షింపంబడిన చతుశ్చిత్య గరుడాకారరు: జ్ఞ వేది 
ఎష్టయజుర్వేద తైత్తిరీయసంహిత ననుసరించి నిర్మింపంబడినదనిచెప్పవచ్చును. 


"4 


ఈ యజ్ఞ వేదీనిర్మాణుము భారతీయశిల్పక ళాదృషప్టికొక తార్కాణము. 
(esa న యు 


ర 


శ “యజకో వేదీ బనానామే నిపుణ యాజకగణ్‌” 
( _- పండిత రామనారాయణదత శాస్త్రీ పాండేయ 
పోల్చ ;. వ్యా, భౌ. అది, 70.42 (చిత్రళారాప్రతి) 


యజసం స్తరవిద్చిశ్చ కంమశికొ విశార డైః ॥| 
(es ల i 


“యజ్ఞసంస్తరః ఇష్టకాద్యుపధానక్వమ ;” _--నీలకంఠ, 
1, Cf 6. క. Pillai = THE WAY OF THE SILPIS —P, 157 
“The Silpis took advantage of such circumstances, and in the 
construction of the altars, though presumably for sacrifices, they 


revised theirrmathematical knowledge, tested their formulae, in- 


structed the pupils and demonstrated theif geometry and applied 
mathematics," 


64 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


యప నిర్మాణ శ్రాపనములు 


యూపాంశ్చ శాస్త్రపఠితాన్‌ దారవాన్‌ హేమభూషితాన్‌ । 
ఉపక పాన్‌ యథాకాలం విదివడ్‌ భూరివర్చసః ॥ 
C2 
వ్యా. భా అశ్వమేధిక, ర5.6! 
శిల్చులచేత శాస్రానుసారము నిర్మింపబడిన ఖదిరాది దారు మయ 
యూపములు స్వర్ణపటాలంకృతములై వేదోక్త విధి పకారము పతిపింప(బడి 
తేజోమయములై యొప్పారుచున్న వి, 
“తు శాస్త్రమనంగా శిల్పశాస్త్రము ”* విధి యనంగా వేదవిధి. 
సర్వయజ్ఞములందును పశుబంధనార్థము నిర్మింపంబడు యూపములు 
ఎనిమివీకోణములు = పలకలు - గలిగియుండవలయును, 
శ యూపశళ్ళాష్టా(సి ర్విహితః సర్వయజ్జే ॥ -_వ్యా.భా, వన. 184._15* 
ఇందుకు (పమాణము యజుర్వేదము. 
“అష్టా శ్రిర్భవత్యష్టాక్షరా గాయత్రీ గాయత్రీ కేజోగాయ। త్రీ గాయత్రీ 
య జముఖం తేజనైవ గాయ్మతియా యజముఖేన సంమితః ॥ 
—-కృ య. 6_3_3*%* 
య జముఖమయిన గాయ & అమ్రైక్షరి. కావున యూపములను 
ఎనిమిదికోముములుగా6 జెక) వలయును, 


ఆబ్ల పృతిషా కాముండు ఎక వింశత్యరత్ని (పమాణముగల యూపములను 


1 చూడు ;_ నా, రా, బాల 14.24 తిలక వ్యాఖ్య - 


కారితాః సర్వ ఏవైతే శా స్త్రజ్ఞై ర్యజకో విదైః 11” 
[శాస్ర కైః శాస్త్రం శిల్చ్పళాస్త్రం కుల్చకా స్తం చ,] 
*సయూపళ్చ యోపయతి మెహయతీతి యూఫో నృపళోచ్చుంధనస్తానమ్‌ జానం తదేవ 
పావక జప అపా అల అ పాం అ జీ ఆర్య 39 వ 
అ స్స్‌ రష్ట్రకోణం ఆష్ట రం సత్‌ సర్వ యజ్ఞేషు | గృహోాతిగ్రహనంజ్ఞక విషయేం! దియ 
సంయోగము వరత ఇతి కెషః 1" __ నీలకంఠ -ాచ్మితశాలాపితి ప్ప, 211 
శక చూడు వ కృంయ [1.8.1 సాయణభాష్యము, పు, 888 
“గాయ కత్రా సెజ స్స్యమగ్నినా సహోత్సన్నా క్ర యజ్జముఖత్యం చ పాితఃసవనే 
«0 oy నాం బ్‌ దం a > ద 
పృయోజ్యత్వాత్‌ | ఆత్ర ౬ష్టసంభ్యాద్వారా తేజో గాయత్రి యజ్ఞముఖై ; సమానో భవతి ॥ 


తస్మాత్‌ తకవేన బబావపా ప్లావశరియః కౌర్యా॥” --సాయణ 
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“ఎకవింశత్యరత్నిం (సతిషాకామ స్యేకవింశతిసో మానాం 

చ ఇ చి 
పతివె త్రి ’ '-క్సు య. 605. 
(పతిగా (పతి తిష్ట త్రై్యః 11 కృ య 65.8 


దశరధుని యశ్వ మేధయాగము నందు స్టాపింపంబడిన యూపములు 

క్ర ములయిన సమస్తలక్ష లక్షణములు గలిగియున్నీట్లు వాల్మీకిరామాయణము 
ఏక వింశ తిరూపా స్తే 

వాసోభి రేకపంశద్చి 
విన్యస్తావిధివత్‌ సర్వే శిల్చిభిః సుకృతా దృ్భఢా 1 


అష్టా శ్రయః సర్వ ఏవ శ న్లష్టరూపసమన్వి తాః ॥=వా. రా. బాల, 14-25, 26 


ఎక వింశ త్భరత్న యః | 
రేక కం సమలంక కృతాః ॥ 


Gees శాస్త్రానుసారముగ ఎనిమిదేసి పలకలతో నునుపుగా చక్ట గా 
య. సర్మంపంబడేన 21 మూరలు పొడవు గల 21 యాపములు 21 
బులతో నలంకరింపంబడి వేదోక్త విధి (పకారము స్థాపింప(ంబడినవి.) 


ధర్మజుని యశ్వ మెధయాగము నందును, “ఏక క వింశత్యశ్వ మేథ స్య” 
అను సూత్రము ననుసరించి “ యూప క్రియాసమయంబున ఖొదిరంబు 
లాజున్సు బైల్వంబు లాజును, బాలాశంబు లాబును, దేవదారుమయంబులు 
రెండును రం బొకండునుంగా నిరువదియొక్ట_ యూపంబులు 
తక్కును శోభారంబుంగా ననేక కాంచనయూపసంచయంబును శాస్త్రోక్త 
(పకారంబ అ యాజకులు నిలిపిరి, తిక్కన. అశ్వమేధ, 410 


| 


ఆ యూపములు శిల్చశాస్త్రజ్జులచే కార్త] ప్రకారము (యూపొంశ్చ శాస్త్ర 
ల, నిర్మింప(బడినవి, కనుక నవి అష్టాశ్రయాది లక్షణయుక్త ములై 
మండు ననియు నందు గొన్ని కాంచన పట్టాలంకృృతములు గావున "వానిని 

కకస స్వర్ణ కారులు కలిసి నిర్మించియుందు రనియు.6 జెప్పవచ్చును. 


రాజర్షి యగు ధర్మజుని యశ్వ మేధము 3 rr యా 


యూపములు “వస్త్రాలంకృతములై యాక సమునందు స గణపరివృతులయిన 
వ్రు హేందానుచరులగు దేవతల వలె విరాజిల్లుచు చున్నవి. 


Gr 


సప్త ర్ల 


శ్రే వ్యరాజంత రాజర్టే ర్యాసొభిరుపశోఖభితాః 1 
మ హేంద్రానుగతా దేవా యథా సప్తర్షిభి ర్లివ్‌ ॥ 
ఆశ్వ ఫా ఆశ్యమేధిక, 88.30 


“చూడు ;_ వ్యా థా. ఆశ్వమెధిక. 88. 2729 
పోల్చు :. వా, రా. బాల, 14, 22-24 


66 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


జ ఫ్య ఫు తభ వతాసు 
పశూసారరణమవము : త్వష్టృదే తాస్తుతి 


వూ అలో 


నలుగాని వాని. బక్షుల జలచరముల విధియుతముగ సంయోజింపం 
బొలిచెం బశువులు మున్నూ అలఘుయశోమహిత యమ్మ హాయజనమునన్‌ 
వరయూపసుయో జితమగు 
తురంగమము చుట్టు బశుతతుల నిల్చిన సుం 
దరభావము దక్షమఖి 
స్ఫురణం బిజు దని చూపుపోలిక మెజసెన్‌ --తిక్కన, అశ్వమే. 4. 181.2 

షకహూపాకరణసమయంబున (పశువులను యూపములకు గట్టునపుడు - 
చంపునపుడు) పశు. దవ్యమును రమజబీయముగా వొనర్చు మని త్వష్ష్రృదేవుని 
పాంస్టాంతురు. 

కంస స క్‌, య 151 
దేవ త్వష్ట ర్వసు రణ్వ ॥ 3 


_-సం, కొం 6.8.8 


సరగపశవిశంబు లాచరించి బుత్విగ్గనంబు అశ్వాలంభసమయంబున 
యా జ్ఞ చెవి "స న్వు హత ర జే సి ం హుతంబులు చేయించిరి. 
ఆశ్వవపాహోమంబునం బరంగు గంధం బా ఘాణించి ధర్మతనయుండు 
తమ్ములు దానును బరమానందంబు నొంది కనకమయములయిన 
యజ్జో పకరణములను విప్రులకు దాన మొసంగి రెండవ మరుత్తు డని 
పుశంస అందుకొనినాండు. 
సకలబాంధ వభూపతినంయుతము గ 
నా నరెళ్వరు( డవభృధస్నా నపూత 
గా(తు(డై చిత్సగతనర్వకల్మషముల( 
బాసి నిర్జితన్వర్గత్వభాసి యయ్యె. 

తిక్కన, అశ్వమేధ. 4.204 


శ 


హే దేవ త్వష్ట్రునామక వసు పకుద్రవ్యం రణ రమణియం కురు ॥ —_సాయణ 
“అ Ged Tvasta make pleasant our Possessions" 


గయా శ్వ సుధ నుత 


గయు6 డను రాజర్షి |బహ్మసరమునందు బహు దక్షిణాన్వితముగా 
క్రతువులు చె చేసి (తిలోకపసిద్దు.డైనాండు, “తతత [కతుబహుదక్షీణా 
సంఖ్యయు నుడుసిక తాసంఖ్యయును నెజుంగగాదు జనుల కట్టి గయు 
నామమున గయ యనంగ6౬ బుఖ్యతీర్ణ మయ నిదియు6 బితృహితార్టమిందు. 
విండపందానంబు సేయంగనిన నిష్టసిద్ది గలుగు” - నని గయామాహాత్మ్యమును 
శమకుండు ధర్మరాజు నకు. దెలిపినాండు, _-నన్నయ, భార. ఆరణ్య. 2.8 18 

అ 0 స దిదేవతలు యూపములు స్థాపించుట విశ్వకర్మకృత 
క్‌ ర్ర 2 ఇర గో (పతి,మాదా నములు మున్నగునవి గయాశ్వ మేధములందలి 


పయోప్టీనదీతీరమునందు, “తొల్లి యా య గయుండు 
హిరణ్మయంబు లయిన చషాలస్థాలీయూపచమస పా(తీ|సుక్‌ |సువంబులును 
దేవస్థాపితంబు లయిన కారం సతి నొప్ప నే డశ్వమేధంబులు సేసి 
య సంఖ్యాతంబులయిన ధనంబుల బుక జాతను సదస్యులనుం బూజించి 
సువర్ణమయగోదానంబు అనేకంబులు బాంహ్మణుల కిచ్చి యక్షయంబులయిన 
యిం రద లోకంబులం బడసె. బయోష్టియందు' గృతస్నానులైన వారు 
దేవసాయుజ్యంబుం బడయుదురు” - అని రోమశు(డు ధర్మరాజుతోంజె ౩ ప్పెను. 
= నన్నయ, భార, ఆరణ్య, 8-1/8 
ఈ వర్ణననుంతయు మూలానుసరణముగనే యున్నది, 
ఆమూర్శరయసశ్చేహ రాజా వ(జధరం (ప్రభుః | 
తర్పయామాసన సోమేన హయమేధేమ సప్తసు ॥ 8 ॥ 
తస్య సప్త సు యజ్ఞైసు సర్వ మా సీద్ధిరణ్యాయమ్‌ | 
వానస్పత్యం చ భౌమం చ యద్ల్రవ్యం నియతం మే ॥ 4 ॥* 
చషాలయూపచమనాః స్థాల్యః ప్యాత్యః (స్రుచః (స్తువాః। 
త్తే ష్వేవ చాన్యయబేషు పయోగాః సప్పవి్యశుతాః ॥ ర్‌ 1 
__వ్యా.భా. వన. 121. 805 
శి వానస్పత్యం వృక్షజం చషాలాది | భౌమం మృణ్మయం స్థాల్యాది 1144 
కశ చష్టైాతో యూపకటకః | యూప; యజ్ఞస్న cer 
చమసా; సోమపానపాతాిణి / పాత 1 I హవమిస్థాపనార్థాని మృణ్యయాని ॥ 
సురిచః హవిఃస్రదానార్థాః । ను)చాః హావిరవదానోరాః Il న్‌ 1 _--నీలకంఠ, 
[చూడు ;. మహాభారతమ్‌ - సటీకమ్‌ _ చితోశాలాపతి. పు. 181] 


యథాభిషికో దక్షస్తు (బహ్మాణా పరమేష్టినా 
ప్రజాపతీనాం సర్వేషా మాధిపత్యే స్మ యోఒభవత్‌ | 
ఇష్ట్వా స వాజలేయేన బహ్మిష్టా నభిభూయ చ 
బృహస్పతిసవం నామ సమారభే (కతూత్త మమ్‌ mn 
వ్యాన భాగవతము. 4.క_2, 9 
ఈ వర్ణనము 'వాజపేయము తరువాత యజమాను(డు రాజనుు( 
డయినచో రాజసూయమును (బాహ్మణి(డైనచో బృహస్పతిసవమును చేయవలె 
నను నాశ్వలాయనసూ తము ననుసరించియున్నది. 1 
సవ మన అభి షేకయుక్త మయినయాగము. 
బృహస్పతిసవము జ్యోతిష్టోమవికృతియాగ మైనచో వసంతర్తువునందును 
వాజపేయసహితమమినచో శరదృతువు నందును జేయవలెను. 2 
సురాపాన మొనరించిన [బా హ్మ ణం డు “బృహస్పతిసవనమన్‌ 
(కతువొనరించిన” ' దానివలనంగలుగు కీడు తౌలంగి3 మరల (బాహ్మణ 
సమాజమున6 గలిసియుండవచ్చు నని వేదము చెప్పుచున్నది. 


నష్టా సురాపో (దాహ్మణఃపునః | 


సమితిం దా్రాహ్యాణో _గచ్చే దితి వై (బహ్మణఃశు) తిః ॥ 
--వ్యా.భా. శాంతి. 85.10 


* “వాజషేయేనేష్టా బృహన్పృతిస వేనయచేతీతి శంకే; 
కాం! వా క్రి 
వాజ పయే నేష్ట్వా సమార వే — శ్రీధరవ్యాఖ్య 
1. Cf.:- A.B. Keith : Introduction toT. S. CVIV 


“ Asvalayana (౫-9-9) lays down the rule that the Vajapeyatis 
1268౧666 as a Preliminary rite to be followed in the case of a 
King by the Rajanya and in that of a Brahmin by the 


BRIHASPATISAVA the actual installation and consecration 
ceremony’ 


2. చూడు ;- కృ-య,. 5.88 సాయణభాష్యము, పు. 2481 
తథా దృిహస్పతిసవన్య జ్యోతిష్టోమ వికృతిత్వాఠ్‌ వసంతకౌలళ్చోదకపా౦9ప 8 
వాజ పేయసహపియోగై శే శరది వాజ పేయవిహితత్వాద్‌ బృహస్పతిసవోఒ౬పి 
శరది ప్రసజ్యేత 1” __సాయజ, 
8. తిక్కన. శాంతి. 1-808 


శిల్ప కళాదర్శనము G9 


యజ్ఞదక్షిణలు 


సౌవర్ణాం పృథివీం కృత్యా దశవ్యామాం ద్విరాయకామ్‌ | * 
దకీణా మదదద్‌ రాజా వాజిమేధే మహో క్రతౌ ॥-వ్యా.భా. శాంతి. 129.117 


గయుడు హయ మేథయాగమునందు ఏబడదిహస ముల వెడల్పు, దానికి 
రెండింతలు ల) పొడవు గల యజ్ఞభూ రామిని సువర్ణమయ 
మొనర్చి దానిని [బాహ్మణులకు దక్షిణగా నొసంగినా న! 
సువర్ణమయగో దానము అనేకములు (బాహ్మణుల కిచ్చినట్టు నన్నయ 
(వాసనా (డు, 
ఇట సువర్ణమయగో దానము అనగా స్వర్ణకారునిచే. జేయయిడిన 
హిరణ్యగోపృతిమాదానము అని చెప్పవలయునే కాని కొంద అనుకొనునట్టు 
కొమ్ములకు గిట్టలకు బంగారు తొడుగులు వేయబడిన గోవులను దాన 
మొస(గు టకాదు. 
విశ్వకర్మ చేతం జక్కగా నిర్మింపంబడిన బంగారుగోవుల నొసంగి 
నానాదిక్కులనుండి వచ్చిన బాహజులను తృప్పిపజిచినాం డని మూలమునందు 
వర్ణింపబడినది. 
హిరణ్యయీభిః గోభిః సుకృతా విశ్వకర్మణా | 
(వాహ్మణాం సృర్పయామాన నానా దిగ్బిః సమాగతాన్‌ ॥ 
వ్యా. భా, వన. 121.12 


Am A 


ఇంద్రాది దేవతలు యూపప్ర ఏతిప్ట గావిలల నాల కనుక యూపనిర్హాతయు, 
హరణ గో ప్రతిమాకారుండగు విశ్వకర్మయు స సమ మస్తశిల్బాధిపతియగు దేవశిల్పియె 
అట్లు కాకున్న విశ్వకర్మసదృశుండు, సక లయజ్ఞశిల్ప కియా కుకశలు (డు 
“యునకు సమళాలికుండు నగు మణియొక శిల్పాచార్యుండు - విశ్వకర్మ జ 
కావచ్చును. ఆ శిల్పాచార్యుని యాధ్వర్యవమునందక్సి న శిల్చులుపనిచేయుదురు. 
యజ్జ్ఞోపకరణము అన్నియు హిరణ్మయములు గావున గయాశ్వ మెధము 
బందు హి హిరణ్మ కారులు (పముఖపా।త్ర వహించి తమ aD 
_పదర్శిం చినా రని Ee 
*వ్యామో వ్యాయతహస్త పిమాణం 1 దశవ్యామాం పంచాళద్ధస్త విస్తారాం t 
ద్విరాయతాం శతహస స్పదీర్ధాం i bon వావిళ్ళపితి. తృ. సం. పు, 78 
శ “జో బొహ్యాణ్‌ "జఖిదేశాంతర్‌ సే న్‌. విశ్వకర్యాకీ బనాయీ 
సోనేకీ ఏక్‌ ఏక్‌ గా డే సంతుష్టి se 1’ 
(చూడు '. హిందీమహాభారతమ్‌, వన. పృ, శీ 11) 
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నక్ష (త చానవణలు 


నక్షతందానము అనంగా కృత్తికాది సప్తవింశ తి నక్షత త9ములందు 
దానకల్పమునం దాయానక్ష [తములకు( జెప్పంబడిన వస్తువులను దానము 
చేయుట. ఒకొక్క దిన మొక్టొక్క నక్ష[తముండును గనుక నివి నిత్యదానములు. 
“అళులతారకముల నీగులు నూర్వలోకముల'. జేయు” నని 
నారవమహర్తి దేవకీదేవి వికింజెప్పినట్లు ఖీష్ముండు ధర్మరా జునకు6 దెలిపెనాండు, 1 


ఇరువదియేడు తారకలలో. గొన్నింటికి శిల్సికృతవస్తువులు 
దొనయోగృములుగా6 జెహ్నయబడినవి, 
లి 


అశ్వని యంచు అశంకలితశకటము, హః 


థె 
యందు కృతా ఎతకనకము (స్వర్హాభరణములు, శుద్దసువర్హము), రేవతి 
ట్‌ (a) క్‌ 
యందు. గంచుకుండతో మొడవు దానమొనరించిన వారి కూర్హ్యలో కములు 
Qo 
గలుగు నని భారతానుకాననపర౭ము నందు(జెప్ప (బడినది. 2 


నక్ష[తదక్షణలలో దారుశిలి ల్పిక్కతములయ్యన రథశకటాదులు, 
యు 
స్వర్ణకారకృతములైెన న యాభరణములు, కాంచ్యేకా రకృతములైన కంచుకుండలుఎ 


మున్నగునవి యుండుటవలన నాయా వస్తుసంపాదనమునందు వివిధశిల్బకారుల 


యవసరమున్నది. 
గయుం డశ్వ మెధములనే ౪ కాక అంగిరోముని వ సోముని వలను 
వివిధయజ్ఞములు చెసి సప్తవింశతినక్ష[తము వ. క 
దానములు జోసినాడు. 


మో౬౦గిరో యథా ॥ 


ఈవిధముగా గయు6 డనేకయజములు జే 
వ నిరం i నములు చెసియు శాశ్యతకీ రి 
1. చూడు :- య అనుశాసన, 2, 877.70 
వ్యా భా. ఆనుకాసనిక. అ. 64 


య్‌ 
— అది 
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యయా తి యం జ్ఞా య తక ములు 


యయాతిం శుభకర్యాణం దేవై రో్యయా జితః స్వయమ్‌ । 
చై త్యయూపాంకితాభూమి రస్యేయం సవనాకరా 1 --వా.భా. ఆది, 1_229* 
ఇట చైత్యము లన చయన కతు విహితము లయిన వని(యజ్ఞ వేదిక లని 
ఉీకాకార అ వివరించినా6డు. 
ఈభూమియంతయు యయాతి యజ్ఞములు చేసిన యజ్ఞ వేదికలతోను 
యూపములతోను నిండియున్నది, 
నూజు (క్రతువు లొనరించి దేవం దత్వముంబడసిన చం[ దవంశపురాజు 
నహుషునిక్రివియంవదకు6 బుత్తండయిన యయాతిరాజై యనేకయాగంబులు 
చేసెనని నన్నయ వాసినాడు. 1 
ae అగ్నిజ్రైమహయ పె మేధవాజే బఎయాతిరా[త్రపొండరీకము లన 
బరగిన యధ్వరంబు లనేకములు చేసి...... 
శుక్రునల్లు( డనంగ శ శోభిల్లి తనయందు ధర్మతత్త్వ మూర్జితముగ 
నియమనిము (డై యయాతి నెగడె "-నని తిక్కన వర్ణించినాండు. 2 
మూలమునం దిట్లున్నది. 
రాజసూయశ తే నేష్ట్వా nts శతేన చ। 
పుండరీక సహ(నేణ వ వొజపయ శతేన చ ॥ 


అతిరాత సహ సో్రణ చాతుర్మా వ్యైశ్చ కామతః | 
ఆగ్నిష్షు బుశ్చ వీపిధై 8 సత్రైశ్చ (సాజ్యదకీణై ! 11 
ము. వట్ట కా దో9ణ, 68_1,2 
అగ్నిష్టోమము, ses పోమము, ఉర్భ్యము, షోడశి, అతిరాతము, 
అప్తోర్యా ౧మము వాజపేయము, అనునవి నె సోమసంస్థలు, 3 ఇవి యూప్మపతిష్ట 
గల (కతువులు, 


* యన మితి కతౌ విహితా శైపెతా్యః కేగ్గశే యూపాశ్చ తై తె రంకితా ॥ 

_- నీలకంఠ, (చితిశాలాపం త్రి 
1, నన్నయ, భార. ఆది. 8-94 2. తిక్కన భార, దోప, 68.1, 2 
రీ, చూడు !. గొతమధర్మ సూత్రములు. 1, 8.21 హరదతాచార్య మితాక్షర 

వ్యాఖ్యాసహితము. సం సంచాగుప్తల ఆదధినారాయణశా స్త్రి. మద్రాసు, 1925 
295 సూ॥ ఆగ్నిషోమోత్యగ్నిషో మో ఉక షోడరీ వాజపేయో౬ 
ట ea థి 
పోర్యా మో౬తిరాతి _ ఇతి సప్త సోమసంస్థాః il (1.8.21) 
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“ఇది యయాతి యజ్ఞాయతనంబు వాని సవనంబున కింద్రుండువచ్చె ” 
నని రోమకు(డు ధర్మరాజునకు (జూ "పెను, నన్నయ. భార ఆరణ్య.8.22! 


మూలమునం దిట్లున్నది. 
సార్వభౌమస్య కౌంతేయ యయాతే రమితౌజసః | 
స్పర్ణమానస్య కరేణ త న్యేదం యజ్ఞవాస్త్విహ 14141 
పశ్య నానావిధాకారై రగ్నిభి ర్నిచికాం మహీమ్‌ | 
మజంతీమివ చాకాొంంతాం యయాతే ర్యజకర్మభిః ॥ 5 ॥ 
౬ | జు 
—వ్యో.భా, వన. 129. 4, 5* 
ఈ యజ్ఞభూమియందు యయాతి యిందునితోడి స్పర్థతో 


యజ్ఞములు చే చేసినా(డు . అచ్చట భూమి నానావిధా కారములైన స్థండిలముతో 
(ఆగ్నికుండములతో) నం 


అగ్ను లనంగా అగ్నిసంస్థాప పనార్థము అలోకలతో నిర్మింపబడిన 
స్టండిలములని వ్యాఖ్యాత వివరంచిసాంటు. 


యయాతి యజ్ఞములుచేసిన యీ (పదేశమునకు కురుక్షేతృద్వార 
మ్యు స్వర్గద్యార మనియు పేరు. 
ద్వారమేతత్‌ తు కౌంతేయ కురుక్షేత్రస్య భారత ॥ 
ఆత్రెవ నాహుషో రాజా రాజన్‌ కృతుభిరిష్టవాన్‌ | 
Ra ర్చహురత్నా ఘె ర్యశతేం(దో ముదమభ్యగాత్‌ ॥ 
_ ావ్యా.భా, వన. 129. 11_[2 
చూడు:- ([) వ్యా.భా పన 128-405 చితశాలాపితి 
యజ్ఞవాసు యజ్ఞ భూమిః 1 ఇహ ఆప్మిన్‌ వాస్తుని | ఇదముత్తరాన్వయి 1411 
అన్నిట! అ, గ్ననా పనార్జె రిష్టక కౌరచితై. 8 "స్టండిలై ' 8॥5॥  _నీలకంథ, 


(2) చతుక్వేఏ ద్వారకొపిసాద్‌ శర్మా _ హిందీమహాభొరత. ప్ప.4 80 
“ దేఖియే యహాక్టీ భూమి భాంతిభాంతిశే ఆకార్‌ వాలే 
అగ్నికుండోం సే పరిపూర్ణ హై jp 
(4) “ దేఖ్మే యహ అగ్నియోంసే యుక్త నానాప్రకార్‌కీ వేదియాంహె | *” 
మహాభారత, గీతా సెస్‌, పు. 1807 
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భరతుని బహుయజ్ఞ చలు 


భరతు. డశేషభూభువనభారధురంధ రుండై. వసుంధరర 

బర6గి యసకయా గముల( బాయక' భాస్కరజహ్నుకన్యకా 
సురుదిరతీర దేశముల స్నువతు6డై యొనరించి భూరిభూ ... 
సురులకు మ దకీణలు శుద్దసు వర్ణ  గవాశ్వహస్తులన్‌, 

—సన్నయ భార. ఆది, 4-110 


రతు6డు ' మరుత్సతియైన యిం దునివలె బహుయజ్ఞములు బేసి 

అ తనచేత శాస్త్ర పకారము దక్షిణాన్వితముగా ననేక యాగములు, 

గోవితతి మను హయమేధమును చేయించిన “కణ్యమహర్షికి సహస్ర పద్మ 
నిష్కుములు దకిణుగా నొస(గినా డనియు మూలమునంటు నర 


ఈజే చ ప. ర్యథా శక్రో మరుత్పతిః | 


"యాజయామాస తం కణ్యో విధివ ద్భూరిదక్షీణమ్‌ ॥ 
(శ్రీమాన్‌ గోవితతం నామ వాజిమేధ మవాపసః। 
యస్మిన్‌ సహసం. పద్మానా నాం] కణ్వాయ. భరతో దదొ॥ 
వ్యాధా. ఆది, 14, -129- 80 


శాకుంతలుండైన భరతుడు యమునాతీరమునందు నూజశ్వమేధములు 

రస స్వతీరమునందు మున్నూజు వాజిమేథములు, న. ప నన్నూణు 

చేసి, మరల నుత్తమ దక్షిణా నములతో వేయి 

హయ మేధములు, నూజు రాజసూయములు, అగ్నిష్టో మాదియాగములు, 

విశ్వజిద్యాగము, వేయి వాజపేయములు చెసినట్లు మహో ఖా రత (డైణపర్వము 
నందు వర్టింపయిడినది. 2 


"ఈ యజ్ఞములం దిం[దాదిదేవతలు ద్విజులతోంగలిసి నన్నూజు 
హ వ. 'పాడవ్ర (ఎత్తు) గల కాంచనయూపమును స్టాపించినారు- " 
యస్య రసూపః శ తవ్యామః పరిణాహేన కాంచనః | 
సమాగమ్య ద్విజై_ కి సార్ధం 'నేంద్రై ర్రెవైః క సముచ్చిితః 11 . 
వార్థ, భౌ, దోగణ, 68, 12 


మద నానా లాడ డాపాాడాననానాల పయిన డతయపనాాతన పచనం. 


1. పద్మానాం కోటిశతానాం ॥ _ = నీలకంఠ 
2. చూడు :. వ్యాభా. దోణ, 68. 8.12 
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సోముయాగములు 


అగ్నిష్టోమాతిరా(క్రాభ్యా మిష్ట్వా విశ్వజితా వపి | 
వాజ పేయసహ(స్రాణాం సహస్రె శ్చ సుసంవృతె 8 ॥ 


ఇష్ట్వా శాకుంతలో రాజా తర్పయిత్యా ద్విజాన్‌ ధన్రైః। 
వ్యాధా దో. 68, 10.12 
అగ్ని మో మాతిరా తములు సోమయాగములు. అనణా సోమరన 
హోమము (పథానముగా గలవి. 
ఈయాగములలో ఆధ్యర్యు(డ్సు యజమానుడును: సోమలతను కొని, 
శకటముపై. తెచ్చి, అతిథ్యేప్టై గావించి - దానిని “తీర ఆంగుళముల పొడవు, 
18 .అంగుళములు వెడల్పు గల అభిషవణఫలకముమీవ నూరి, రసమును 
(గ్రహించి దానిలో పాలు, పెరుగు, నేయి సువర్షరజము మున్నగు పదార్థములను 
కలిపి యా మిశమమును హోమము చేసి యిం|డాది దెవతలకర్పించి 
'హోమశేషమును. సేవింతురు. హా ఇ 
సోమరసమును సువర్షపాతలో తాంగినచో హర్షోత్సాహములే కాక 
(బహ్మజ్ఞానోీదయమున కనుకూలమగు స్వస్థత్త కలుగు నని చెప్పంబడినది. 1 
య:జ్ఞశాలలు 
“వి యాగమునకైనను ముందుగా (పాచినవంశశాలను నిర్మింపవలయును. 
దానిని నాలుగుభాగములుగా విభజించి తూర్పుదిక్కు నదేవతలకు, దక్షిణమున 
పితరులకు, పశ్చిమున మనుష్యులకు, ఉత్తరమున రుదులకు స్థానములు 
కల్చింపవలెను. క్‌ 
“యస్య మండల విశేషస్యోపరి వంశాః (పాగగాః భవంతి స (పాచీనవంశః ॥ 
“(ఫ్రాచీనవంళం కరోతి దేవవునుష్యా దిశో వ్యభజంత పారిచీం చేవా దక్షిణాం 
పితరః (ప్రతీచీం మనుష్యా ఉదీచీం రుద్ర యక్‌ ప్రాచీనవంశం కరోతి. దేవలోక. 
మేవ తద్యజమాన ఉపావర్తతే 1” --క్ళ.య. సం. కాం. 8.11% 


1. చూడు. డా॥ ముట్నూరి. సంగమేళశం = వేదవాఖ్మయము, పుట. 23 


man divided.the quarters, the gods {obtained) the eastern, the Pitrs 


శిల్ప కళాదర్శసము 75 


యజ్ఞదీక్ష పూనిన యజమానుఃడు నతని భార్యయు నొకనంవత్సర కాలము 
వేజ్వేజుగా నివసించుటకు -యజమానశాల, పత్నిశాల యను రెండు. శాలలు 
నిర్మింపవలెను.! ఇవికాత హవిర్ణానము సదము అను శాలలు కూడ నిర్మింప 
వలయును. 


యజ్ఞవేదికలం 


(పొచీనవంశశాలలో తూర్పున చతుర (స్రాకారముగ ఆహవనియాగ్ని 
కుండమును, పశ్చిమమున వృత్తాకారముగ గాన్షపత్యాగ్నికుండమును, 
 అర్ధవృత్తాకారముగ దక్షిణాగ్నికుండమును నిర్మింపవలెను. ఇవి (కమముగా 
ద్యు భూమ్యంతరిక్షలోక ములను సూచించును. 


పొచీనవంశశాలకు వెలుపల తూర్పుగా సమాంతరద్విభుజ చతుర స్రా 
కారము (TRAPEZIUM) గల మహావేదిని నిర్మింపవలెను. దాని. కొలతలు 
36.30౫ 24 |పక్రమములు (పదములు. 


షట్‌ తింశత్‌ పకిమా పా్రచీ చతుర్వింశతి రగేేణ 
తిగింశజఘనేనేతి శక్యమే 12 
ఫల ద్‌ 


ఈ వేదిక మూలాధారము 80 (ప్మక్రమములు, ముఖము 24 
(ప్శకమములు, ఎత్తు 86 (ప్మకమములు గలిగి యుండునని వివరింపంబడినది. 


మహా వేదికి తూర్పుగా ఉత్తర వేది నిర్మింపంబడును. చతుర[సాకారముగ 
నుండు నీ యుత్తర వేది ద్యులోక మునకు (పతిక. 


1. Cf :-R.C. Majumdar = Ancient india —?P. 85 

2. చూడు :- కృ. య 1-2-11 సాయజభాష్యము పు. 804 
Cf :- G.K. Pillai: The Ways of the SILPIS —P. 169. 
"MAHAVEDI is a regular 1809906168 Trapezium. The base of the 
trapezium is. given as 30 prakrams, the face (or the-opposite side) 


is 24 prakrams. and the.altitude 18.36 prakramas. -Prakrama ఇన - 
ears to be a measure like feet or strides. 
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వెదీరక్ష కులలో విశ్వకర్మ 


"ఇం (దఘోషాది దిగ్గేవత లీ యుత్తరవేది ననురులబారి నుండి రకింతురు 


గాక యను నాశయముతో (పోక్షబీజలముల నభిమం తించి వేదికి నలుదిక్కుల 
(పోక్షంకతురు. 
ఇందో ఘోషస్త్వా వసుభిః పురపాత్‌ పాతు 
మనోజవ స్వా పితృభిః దకీణతః పాతు 
(వచేతాస్వా రుదె; పశ్చాత్సాతు ee cg 
ప... వ త రతః పాతు —క్భయ,. 1. 2.124 
విశ్వకర్మా త్వాఒదితైస్య రుత్త తః లాక్స్‌ 
ఇంద్రఘోష( వసువులతో పూర్వభాగము (ముందు) నుండి నిన్నురక్షించుగాక ! 
మనొజవుండు పితరులతో దక్షిణదిక్కు (కుడివైపు) నుండి నిన్నురక్షించుగాక !. 
(పచెతనుండు రుదులతో పశ్చిమదిక్కు ( వెనుకు నుండి నిన్నురక్షించుగాక | 
విశ్వకర్మ. ఆదిత్యులతో నుత్త రదిశ (ఎడమవైపు నుండి నిన్నురక్షించుగాక ! 
ఇక ఇంద్శ ఘోష మనోజవ (ప్రచేతా విశ్వకర్మలు (కమముగా అంద 
యమ, వరుణ, విశ్వకర్తలకు (పతినిధులు (పాక్‌ దక్షిణపశ్చి మోత్తర “దిశల 
కధిపతులు. న 
శ చూడు :. కృ. య. సాయణభాష్యము _ పటా _ 
“ఇం[దఘోషాదినామకాదేవాః పరివృథా స్తదనుచరా వస్వాది గణా 
పైర్‌ గటైః సహితాస్తే దేవాః పాన్ల 
'పురస్తాదిత్యాది ది? ప్రచకశబ్దపయోగేణ దిగ్దేవతా 
తుష్టికరం (పోక్షణమిత్యాపా” —_సాయణ 
పోల్చిచూడు :. శు. య, రంత నత రాన 
| “విశ్వకర్మా విశ్వాని కర్మాణి జగదుత్చత్యాదీని యస్య. 
స విశ్వకర్మా ఆదిత్రై వ్వాదశసంక్ష్యై రణదేవైః సహితాః 
' ఉత్తరతః ఉత్త రస్యాందిశి పాతు.” య కు హీధర భాష్యము స 
1. 0 :- Ralph T H. Griffith: THE WHITE YAJURVEDA -5, 11 
“The Omnifie guard thee leftward with Adityas™ - © 
ఇం|దఘోష = Indra's shout = as God of Battles. 
పృచేతా' The Wise one = VARUNA, the moral Governor of 
ల the world, "~~ కక rt 
మనోజవ = The Thought swift = Yama, God of the Departed, 
విశ్వకర్మ = The Omnific = an abstract. deity representing the 
Supreme God ss creator of allthings:  - 


శ్రిల్పకళాదర్శ నము ((/ 


[గహహోమవుము : నిల్వా భిమానిదేవతలు 


(గహములన సోమరస్మగహణఖార్థ ముపయోగింపంబడు దారుపా తలు" 
(గ్రహములతో సోమరసమును |గహించి హైోమముచేయుట (గహహూమము' 

అగ్నిష్టోమ జ్యోతిష్టోమాది సోమయాగముల యందు గంహములతో 
సోమహోమము చేయుట ముఖ్యమనిచెప్పుం బడినది. 


“శహెః సోమహోమో జ్యోతిష్టోమో ముఖ్య, |” 
& చు రు 6 


అగ్ని పోామమునందు ముప్పదియాజు గంహములను అత్యగ్నిష్టోమము 


దీ ఆట 
నందు మణి నాలుగు (గహములను ఉపయోగింతురు. 1 


వివిధదారువులతో |గహచమసాదులు నిర్మించువారు శిల్చులే. 
ఉపాంశు, అంతర్యామ, ఐంద్రవాయవ, మైత్రావరుణ, ఆశ్విన, శుకామంధథీ, 
sf వ్‌ ళ్‌ వన a ఆస్మా నా. న్‌ £ Pa 
ఉక్ట్యం (ధువ, బుతు, మహేం[ద, ప. సావ్నిత, వైశ్వదేవ, పత్నీవంత, 
హరియోజన, షోడశి ఇత్యాదులు కొన్ని గృహనామములు. 
ఈ గంహముల యందు సోమరసమును గంహించి, దానితో నిం|దాది 
దేవతలకు హూమము చేయుదురు. 


ఇం|బాదిదేవతలు శిల్పాఖిమానిదేవత లని తెలియుచున్నది. 


శు కామంథి*'గహహూమవిధిని వివరించుచు సాయణాచార్యు. డిట్టు 


అన్య (తా 2౬ మ్నాయ తేన మంత్తేణ (గ్రహమోమస్య విధి 
మశ్థవాదినోన్నయతి॥ 
చి ఇ 
“5 (పథమః సంకృతిర్వి శ్వకర్మా” ఇత్యేవై నావాత్మన ఇంద్రాయా జుహువు 
రిందో9 హేతాని రూపాణి కరికి దచరన్‌ ॥ శై, సం. 8-4.10 


దేవతలు “స పృథమః సంకృతి ర్విశ్వకర్మా ” - యను మంతముతో 
పథమస౦కృతియు, రూపకర్తయు నగు నిందునకు (తమకును) 
సొమపూర్ణ(గహములను సమర్చించుచున్నారు. 

పూర్తి మం[తపాఠము తైత్తిరీయ [బాహ్మణమున. గలదు. 
1, Cf:- Ralph T. ౧. Griffith R. V. X-114-6. Vol IP. 538 Notes. 
2. చూడు: కృయ. 1-4-8 శుకారిమంధిగిహయోర కిధానమ్‌. 


సాయణభాష్యము. పు, 981 
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స పిథమః సంకృతి ర్విశ్వకర్మా 
స పీిథభమో మిశో వరుణో౬ఒగ్నిః 
స (ప్రథమో బృహస్పతిళ్చికిత్వాన్‌ 
తస్మా ఇందాాయ సుత మా జుహోమి॥ కై బా), 1.1_6* 
సర్వజగదాధిపత్యము వలన దేవతలలో ముఖ్యుడయిన యిందుండే 
పంథమసంకృతి, సంకృతి యన సమిచీనాకృతులు నిర్మించువాండు. రూపకర్త. 
సంకృతి యగు విశ్వకర్మనామకదేవుండు కూడ నిందుం6డే. మి(తు(డు, 
వరుణుడు అగ్నియు నట్టివారే. సంకృతులే. ఆభిజ్ఞాండయిన బృ హస్పతియు 
నట్టివాండే = రూపనిర్మాణకర్రయే. తత్పదృశు.డగు నిందునికొ అకు 
సోమవల్లినుండి పిండిన రసమును హోమము చయుచున్నాము. 
ఇట్టనుట వలన శు. కామంథధి గహహోమమున హవిస్ప్వీ కర్తలగు 
నించాందిదేవతలు సంకృతు లని రూపనిర్మాణకర్త లని తెలియుచున్నది. 
... అక్లు పక్పివంతగృహహోమమున దేవశిల్పి యగు త్వష్టకు స్థానము 
గల్సింపంబడినది. 
పత్నీ వంకం (గ్రహం గృహ్ణామి. అగ్నా ౩ ఇ పత్నీ వా౭ః 
సజూర్దేవేన త్వష్టా సోమం పిబ స్వాహా; __కృయ. 1.4._27** 
'దేవపత్నియుక్తుండవగు నో యగ్నీ త్వష్ట్రదేవునితోం గలిసి 
సోమపానమునకు రమ్ము అని అధ్వర్యుడు అగ్ని నాహ్వానించుచున్నా (డు 
ఈవిధముగా పోమయాగములలో (గహహూమముల యందు శిల్చులకు, 
శిల్పాఖమానిదేవతలకు స్థానముగలదు. | ౫ 


* చూడు *_ కయ. 1.4.27 సాయణభాష్యము. ప్ప, 4581 
“సన ఇంద) పిథమో దేవనాం ముఖ్యః సర్వాధిపతిత్వాత్‌ | 
సమీచీనాకృతిర్నిరా ణం యస్వాసౌ సంకృకిః | తాద్భళో విశ్వకర్మ నామకో 
దేవోఒపి న ఇంద) ఏవ । మికో వరుణోఒగ్నిః స ఏవ చికిత్సా నభిజ్ఞో 
బృహస్పతి రపి న ఏవ | తాదృశా యేందాియోఢిషుతం సోమం సర్వతో 
జుహోమి |; యస్మాదింద౦ ఏతాని విశ్వకర్మత్వాదీవి రూపాణి కరిక ;దత్యర్థం 
కుర్వన్‌ జగదచరత్‌ తస్మాత్‌ తత్‌ ప్రితిపాదశేనానేనై వ మంతేంణ 
హోమో యుజ్యతే ౪ a [పోల్చు శు య. 8.10] 
శశి ర: డి. 8. Keith :T.S. 1-4-27 


“౦ Agni, With the wives in unison with God Tvastar, drink the 
Soma. Hail'' 
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విశ జిద్యాగము 


ళీ విశ్వంజయతీతి విశ్వజిత్‌” * విశ్వజిత్‌ సర్వస్వదకీణా |” 

విశ్వము నంతటిని జయించిన సార్వభౌముడు చేయు యాగము 
విశ్వజిద్యాగము. యాగానంతమున యజ్ఞకర్త తన సర్వస్వమును బ్రాహ్మణులకు 
దక్షిణగా న్‌స(గవలెను. 

విశ్వజిద్యాగము చేసిననారిలో (పథముండు దేవేం(దు(డు, 

పూర్వము పృజాపతి (పజలను సృష్టించి సర్వజనసారభూతమైన యొక 
పజమును నిర్మించికొని దానిని తన గళమునందు ధరించెను; తత్‌ 
|సజహుభావమున పృజాపతి సర్వ గేష్టుడాయెను. 

ఆ పుజాపతి వయోవిద్యాకర్మాదిగుణములందు తనకు సమానుండగు 
పురుషు డొకం డుండవలయునని (పజలయం దిందుడు సర్వ శేఘ (డు 
క్రావలయు నను కోరికతో తన గళమునందలి సజము నిం (దుని 
మెడయందువెచెను, 

అంతట (పజిలు ఇం|దుని శేష్ణత్వము కొజకు, తమ పితరుని 
(శేష్ట్రమునకు కారణభూతమగు నాశ్చర్యకరమయిన ది ల్పమును చూచి 
తన్మాహాత్త్యమును తెలిసికొ నిరి, | 

(సజలాభమువలన సర్వజన శేష్టత్య్వము పొప్తించిన యిం[దుండు 
విశ్వమునంతియును జయించి వి శ్వజిద య జ్ఞమును జేసెను, * 

రఘుమహారాజు విశ్వజిద్యాగము చేసినాడు. 
$ విశ్వజిత మాజ్య హౌ యజ్ఞం సర్వస్వదక్షీణమ్‌ | __కాళిదాసు : రఘు 4. 86 

శాకుంతలుండయిన భరతుడు చకవర్తియై విశ్వజిద్యాగము చేసినాండు. 
(వ్యా, భా. (దో. 68-10} 
' చూడు ;. సామవేదీయ తాండ్యమహాభాహ్మణము. షోడళాధ్యాయము _ 
చతుర్ధఖండము. సాయణ భాష్యము. (ద్వితీయభాగము. పు 221 
చొఖంబా సంస్కృత సీరీజ్‌ ఆఫిస్‌ _ వారణాసి, 1088. 

“ప్రజాపతిః పిజా అసృజత.... .... 

సోఒకామయతేందోో మే పిజాయాం శేరిష్టుస్యా దితి తా మస్యై సిజం 

పితిముంచత్‌ తతో వా ఇం(ద్రాయ (ప్రజాః 'శెష్ల్య్యయాతిష్టంతి 


తచ్చిల్చం సశ్యంతో యత్‌ పితర్యపళ్యన్‌ (శ్ర)... .... 
“క్రతో పా ఇద మిందో విశ్వమజయత్‌ యద్విశ్వ మజయతి 
తస్మాద్‌ విశ్వజిత్‌” (శ) 


$0 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


విశ్వజిద్యాగము శిల్స| పథానమయినది, 
విశ్వజిచ్చిల్పః॥ శిల్పం వా ఏష స్రోమానాం పశ్యతి గృహే 
య ఏవం వేద ॥ తాం. మ. బా. 16.15_1_2* 
విశ్వజిన్నామక మైన యీ యజ్ఞము వికాహామైన సాద్యస్కయాగక్షేదము. 
ఇది శిల్పమయము కావున చి్నితమైనది. 
నానావిధపృష్థములవలనను, స్తోతములవలననుు సర్వన్వ 
దకిణాదానములవలనను విశ్వజిద్యాగ మాశ్చర్యకరమైనది. 
స్తోమసాధ్యమయిన యా శిల్చ్పరహస్యము 'నెవ6 డెటుగునో వాండు 
స్వగృహమునందు శీలమును దర్శించును. 
విశ్వజిద్యాగము వంటివే అభిజిద్యాగమును. రెండును ఇం|దసంబంథ 
ములగు శిల్పాఖ్యప్తోమములతో ననుష్టింప(దగినవి. ఈ యజ్ఞములు చేసినవారు 
వీర్యవంతులగుదురు. 
తౌవా ఎతావింద)సోమౌ వీర్యవంతౌ శిల్పం వా ఏతౌ నామ 
సోమనస్తామ్‌ 11851 పశ్యతే గృహో శిల్పం య ఏవం వేద ॥9॥ 
తార, మ, బాశ. 18_4.89%* 
ఈ (బాహ్మణఖమున కరము తెలిసికొనినవాం;ండు తన గృహమునందు 
నానారూపవస్తుజాతమగు శిల్పమును దర్శించును, 
దకిజాదానసమయమున య జ్జ క్ర ర్త తన సర్వస్వ (పకటనములో 
భాగముగా “శిల్ప కలా వస్తు[వదర్శన ము” చేయకతచ్చిదు. 


* చూడు :- తాండ్య మహాబారాహ్మణము [16-15-12 సాయణ భాష్యము. 

“విశ్వజివ్నామాఒన్యః సాద్యస్క- ఏకాహః | స వ శిల్ప శ్చితిభూతః | 
తన్య చ శిల్పత్వం ఏకొహన్య విశ్వజితః | శిల్చ్పత్వవ్యాఖ్యానేన 
పూర్వకృతేన వ్యాఖ్యాతమ్‌” . (1) 

“సోమానాం సోమసాధ్యానాం ఎష యజ్ఞః శిల్పం వె సర్వ పృష్టత్వాత్‌ 
సర్వసోమకత్వాత్‌ సర్వస్వద క్షి ణత్వాః౬శ్చర్య భూతః ! య ఏవ మస్య 
శిల్పం వేత్తి సః ప్వకీయగృహో శిల్పం చితం౦ పశ్యతి 1” _ (2) 

** చూడు :- తాండ్య మహాబాంహ్మణము క్‌ సొయజ భాష్యము, 

“....ఏతౌ చ పురా ఉక్తం శిల్పం నామ శిల్పాఖ్యే విచికిసంస్తానే సోమా 
స్రోమవంతావసాం అభూత్‌ | యచ్చిల్పం పశ్యంతో యత్సితర పశ ్యన్నితి 
విశ్వజిత; శిల్పరూపముక్తం తత్పంబధా దఖిజితోఒపి శిల్ప తోపచారః 11 = (8) 

“య ఏవం బ్రాహ్యణార్రే జానాతి సోఒయం గృహం శిల్పం నానారూపం 
వస్తుజాత౦ పళ్యతి” = (89) - సాయణ 
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వాజకైయు యజ్ఞ ము 


వాజపేయేన స్వారాజ్యకామో యజేత | _ఆపస్త౦బి 
స్వారాజ్యమును గోరువాండు వాజపేయమును జేయవలెను. 

“ఒకానొకప్పుడు దేపతలలో జ్యే డెవండను (పశ్న యాదయింపంగా 
ఆజిధావనము (రథధావనము) నందు గెలిచిన వాండు జ్యేఘం డగు నని 
సమయము చేసికొని రథ ధావనమునకు౭ గడంగిరి. 

“రథ ధభావనమునందు బృహస్పతి యితరదేవతలకంటె ముందుగా 
గమ్యస్థానము చేరి విజేతయై వాజపేయయాగము బేసి యపార తం (త్యరూపమైన 
స్వారాజ్యమును పొందినాండు. 

“ఆబృ హస్పతిని పార్టించి యిం|దు(డు వాజపేయ మొనరించి 
దేవతలయందు జ్యేషఘ్టుడై స్వర్గాధిపత్యమును బడసినాండు” * 

ఈవిధముగా దేవతలలో (బాహ్మణజాత్యభిమానియైన బృహస్పతియు 
క్ష[తియజాత్యభిమానిమైన యిం (దుండును వాజపేయయాగములు చేసిరి. 

బుద్ధి (వృద్ది కాము6డయిన బాహ్మణుండు గాని, రాజన్యుండు గాని 
వాజపేయయాగమును శరదృకువునందు. జేయవతెను, 

“శరది వాజపేయేన యజేత బ్రాహణో రాజన్యో వార్ధికామః” ఆపన ౦బ 

వాజపేయము సపోమయాగమే. వాజపేయనంబంధమైన సోమమును 
(హవిస్సును) పానము చేసినవాడు స్వయముగా వాజి (ఏర్యవంతు(డు) 
యగుచున్నా6డు, 

సోమో వై వాజపేయః యో వె సోమం వాజపేయం వేద | 

వాజ్యేవై నం పీత్వా భవతి | ఆ౬స్య వాజీ జాయతే ॥ _తె,బా), 1.8.2 


* చూడు :. కృంయ [1-7-7 సాయణభాష్యము పు. 740 

“... ఏవం సమయం కృత్వా తస్మిన్‌ వాజపేయవిషయే విజయాయా౬౭౬జీమధావన్‌ 
తతి తం వాజపేయం ప్రతి ధావన్‌ బృహస్పతి రుత్క సైణాజయత్‌ | 

ఇత రేభ్యః పంథమ మవధిం పప్పర్శ 1 తతః ప్రధమం స ఏవ కేన 

వాజపేయే నేష్ట్వా స్వారాజ్య మపారతం(త్యరూపం మాహారాజ్య మగచ్చత్‌ 1 
తత ఇంద్భినస్సం బృహస్పతిం సంపాగిర్ణ్య తేన వాజపేయేనేష్ట్వా దేవానాం 
మధ్య జ్యేష్టత్వ మపారతం(తే కణ స్వర్గాధిపత్యలక్షణం స్వారాజ్యం 
చాగమచ్చత్‌ | అఆ 'స్యేంద౦స్య జెష్ట్య మితరే సర్వే దేవా మాత్సర్యం 
పరిత్యాజ్యాంగిచకు? i అఒ-సాయిణ 


82 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


భరతుడు వేయి వాజపేయయాగములు చేసినాడు. 
వాజపేయసహ (స్రాణాం సహ న్రైళ్చ సుసంవృతె 8 I 


ఇష్టా శాకుంతలో రాజా తర్పయిత్వా ద్విజాన్‌ ధనె 8 

—వౌర,భా దోణ. 68.:0.,11 

వాజపేయమునందు సవితృహోమము, రథధావసము, 
యూపారోహణము, ఆభిషేకము, సోమపానము (పథధానాంశములు. 


సవితృ హోవుము 


దేవనవితః పనువ యజ్ఞం (పనువ యజ్ఞపతిం భగాయ। దివ్యో గంధర్వః 
కేతపూః కేతం నః పునాతు | వాచస్పతి ర్వాచ మద్య స్వదాతినః ॥ 

కయ. [1-7 

(పేరకుండవగు నో సవితృదేవా! మా వాజపేయయజ్జమును (పవర్తింప( 

జేయుము. య జ్ఞైకర్తను యజ్ఞ్జానుష్టానరూపమగు వైశ్వర్యము కొఆకు 

ప్రేరేపింపుము. దివియందుద్భవించిన గంధర్వుండు సవితృదేవుని యను[గహము 
వలన జీవుల మనోభావములను - విజ్ఞానమును - పునీతము చేయుగాక 1 

ఆ గంధర్వుడు మా వాజపేయవిజ్ఞానమును (కేతం) శోధించుంగాక : 
వాచస్పతి మాచే వాజపయమంతుములను చక్కగా పఠింపంజేయుగాక ! 

వాజపేయయజ్ఞా రంభమునం దేమం[తములతో సవిత హోమము 

చేయవలెను, ఈ మంత్రమునందు. జెప్పంబడిన దివ్యగంధర్వుండు విశ్వకర్మయే. 

విశ్వకర్యా హ్యజనిష్థ జవ ఆదిద్‌ గంధరో౭_భవద్‌" ద్వితీయ; ॥ 

_--కుయ. 17.82 

(పజాపతి ర్విశ్వకర్మా మనోగంధర్వః il _-శ్కుయ, 18.02 


కావున వాజపేయమునందు శళోధింపంయడు విజ్ఞానము శిల్ప విజ్ఞానమే, 1 


* చూడు :. కృష్ణయజుర్వేదము, 17-7 సాయణభాష్యము. పు, 750 
“హే నవితర్దేవ పేరకాంతర్యామి స్నస్మదీయం వాజపేయ యజ్ఞం స్రివర్హ్ణయ | 

యజ్ఞపతిం యజమానం భగాయానుష్టాను రూపాయైశ్వర్యాయ । దివి భవోయో 
గంధర్వః సవితు రనుగిహాత్‌ కేత్రాన్‌ పునాతి పారణినాం విజ్ఞానాని శోధయతి 
సోఒస్మాకం "కేతం వాజ పేయవిజ్ఞానం పునాతు శోధయేత్‌ | వాచస్పతిశ్చ 
సవితాఒమజ్జాతోఒ ద్యాస్మిన్‌ కర్మణి వాచమస్మాభీః పఠికాన్‌ మంతాగిన్‌ 
స్వవతి స్వదయతు యథావత్‌ పాఠయతు 1" —సాయణ 

పోల్చు '_ శుయ, 8.1. వాచస్పతి వాజ మద్య స్వదతు స్వాహా | 

- చూడు :_ వడ్డెపాటి నిరంజనశాస్త్ర ; విశ్వకర్మబాాహ్మణవంశాగమము. పు, 214 
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వాచస్పతి యన్నను విశ్వకర్మయ. 
“వాచస్పతి విశ్వకర్మాణ మూతయే 1" అని బుగ్వేదము.! 
వాజపేయ యజ్ఞమునందు హవిస్సు (చరువు) బృహస్పతి సంబంధ 
మయినది. 
యో వాజపేయేన యజతే | బార స్పత్య ఏష చరుః క 
యె 
తై. దా). 18.6% 
ఈ చరువు - పరమాన్నము = సప్తదశశరావపరిమాణము గలది. 
హవిస్స్వీకర్తయగు బృహస్పతి సంకృతి. శిల్పాచార్యుడు. 
రథధావనము : రథ్మపశంస 
వాజపేయ యజ్ఞమునందు రథధావన మత్యంత[పథానమైనది. 
రథ ధావనమున కవసరమయిన రథములను నిర్మించువారు 
_రథకార(బాహ్మణులు. 
సామికీ వేది దక్షిణ (శోణ్యంతమున6గల రథవాహనము నం. 
చుట్లు నుండి తథ వను గొనివచ్చునపుడు, ఇం|(దాను గృ్మహార్థము 
“ఇందస్య వజో 9౬సి" _ అను మంతుమును పరఠింపవతెను. 
ఇంద్రస్య వజ్రోఒసి వార ర్రఘ్నస్స పయాజఒయం వృతం వధ్యాక్‌॥ 
కృ, య 1.7.7** 
(ఓ రథమా! నీవు ఇందుని వ[జమవు. వైరిఘాతివి. ని సహకారముతో 
ఈ యజ్ఞకర్త శత్రువును వధించి విజయమును 'సాధించులొక 1) 
వ(జమే రథము - వ(జముచేతనే దిక్కులను జయింపవలెను. 
వ(జ్రో వై] రథః । వజేణై వ దిళోఒభిజయతి ॥ _తై.బా. 1-8.6 
ఇందాాయుధమగు వ(జమును నిర్మించినవాండు దేవశిల్పి యగు త్వష్ట, 
రథనిర్మాణముచేయువాండును త్వష్టయే. 
యజుర్వేదమంత్రములతో సజ్జీకృత మైనరథ ము నధ్వర్వున కొన6గవలెను. 
“యజుర్యుక్తం రథ మధ్వర్యవే దదాతి॥" 
1. చూడు ;. బుగ్వేదము. 10.81 
* చూడు ;. కృయ, 1.7.7 సాయణభాష్యము, పు, 777 
శశ . అదే .... 
“దేవహో మోతి కర్యాడా వింద్రన్య రథ మాహరేత్‌.* 
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వాజపేయమునందు యజ్జసాధనములన్నయు సప్తదశ సంఖారాక ములు. 
సప్తదశ సంఖ పృజా పతికి (ప్రీతికరమైనది. 

సర్వః సప్తదళో భవంతి (ప్రజాపతిరై క సవ దశపజాపతిమేవాప్నోతి ॥ 

తాం, మ, (బా 18.75 

సప్తదశ రథములు, సప్తదశశకటములు, సప్రదశదుందుభులు, 

సప్త దశారత్నిపుమాణయూపములు, సప్తదశ (గ్రహములు, ఇత్యాది 
యజ్ఞవె (తలను నిర్మించువారు శిల్చులే, 


బృవబాబ్బతి వ్‌ 


ఆజిధావనార్థము సప్త దశశరపాతపరిమితమైన భూమి నవధిగా నెంతురు. 
రథధావనమున యజమానుండు విజయము నొందుటకు బృహస్పతి 


దేవతాక మైన యీ [కింది మం[తముతో (బాహణుండయ రథము నధిరోహించును. 
అ 


దేవస్యాహం సవితుః (ప్రసవే బప 


Soe 
ఇ 


ఎతినా వాజం జిత వాజం జెష ॥ 
—క్ళృయ, 17.8 


యను[గహము వలన నేను గెలుపొందుదును గాక 1) 
అట్ట యభిషక సమయమునందు బృహస్పతిస్తో[తము గలదు. 


సరస్వతై్యై వాచో యంతు ర్యంతిగియే దధామి | 
బృ హస్ప కేష్ట్వా సా(మాజ్యేనాభిషించామి / --శు.య. 0.30 
(మహావిద్వాంసులైన బృహస్పతి యొక్క శిల్ప విద్యవలన సిద్దమైన 
రాజ్యమునకు చ్నకవర్తి గుణసహితుండవయిన నిన్నభిషేకంచుచున్నాన్సు - అని 
అధ్వర్యుండు యజమాను నభిషేకము చేయును. 
శిల్పాభివృద్ధియే రాజ్యాభివృద్ధికి మూలకారణము. 
ఈవిథముగా వాజపేయమునందు బృహస్పతికి (పాధాన్య మెక్కుడుగా 
నుండుట వలన నది యొక విధముగా బృహస్పతిసవమనియు శిల్ప యజ్ఞమనియు 
జెప్పవచ్చును. 
* చూడు ;. దయానంద : యజుర్వేదభాషాభాష్యము 
సరస్వతై వాచః = ఆచ్చేస౦కార్‌ శిల్ప విద్యాయు క దేవవాణీ 
యంళింయే = కారీగారీ విద్యాసే సిద్ద కియే రాజ్య 


చురమిబంగారముతో। జశేయంబడిన - 
చెప్పుకొ నుట లెస్ఫ- 
భరతుడు గంగాయమునా సరస్వతీ తీరములందు,..... 
“ వాజిమేధ, రాజసూయాది వివిధాధ్వరము లొనర్బి 
కనకనిర్మి త కరి తురగ. హయంబు 
అసదృశపితీ విప్రుల కొ కొసంగ "నని 
తిక్కన మూలానుసారముగా |వాసినా డు. __దోగణ. 2.210 
మూలమునందిజ్లున్నది. 
ఆలంకృతాన్‌ రాజమానాన్‌ సర్వరత్రై్న ర్కనోహరై 3 
“హైరణ్యా నళ్యాన్‌ ద్విరదాన్‌ . గాన నజావికమ్‌ ॥ 
__వ్యాభా.88. 18, 14 
ఈ యజ్ఞములు చేయించిన కరన పంక భరతుడు యజ్ఞదకిణగా 
సహస స్వర్ణరమలముల నొసంగినట్టు వ్యాసభా భారతము నందు వర్ణింపబడినది. 
సహసం య(త పద్యానాం కణార్రయ భరతో దదౌ 
జొంబూనదస్య శుద్దస్య కనకస్య మహాయశాః ॥-వా్యా భా, ద్రోణ. 68_12* 
ఈ వర్గనములను బట్టి భరతకృతబహు గుయాగములందు యాజ్ఞ దకిణల 
కొజరు శుద్దసువర్ణగవాశ్వహస్తులను, కనకమయరథములను, స్వర్ణకమలము 
లను నిర్మించి యిచ్చిన స్వక్ష కారుల సువర్ణ శిల రచనావిశేషమలు విశద 
వ 
* చూడు ;. మహాభారతము, ర. టీకొసహితము. గీతాషెస్‌, 
wes 68-12 పుట. 8270 
* ఆచార్య కణ్వకో విశుద్దజాంబూసద సువర్డశే బనేహుఏ 
ఏక్‌హజార్‌ కమల్‌ ఛేంట్‌ కియే 8” 
ఇట పద్మ శబ్దమును సంఖా్యపరముగా (గాక కమల పరముగా నర్హము చెప్పుట 
గమనింప6దగినది. 
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దక యజవం 
ఆసేతు (on 


కురుక్షే!త|పాంతమునం దొకస్టలమును జూపి యిదిగో 
“యిది దకుమఖస్థానంి 1 బని రోమకు(డు ధర్మరాజునకు. జూపెను. 

దకుడు య జ్ఞ ముచేసినచోట మరణించిన నరులు స్వర్గలోక 
గతులగుదురు. 

“....ఏవ మాశీః (ప్రయుకా హిం దకేణ యజతా పురా | 


ఇహ యే వై మరిష్యంతి తేవె స్వర్లజితో నరాః ॥_వ్యా.భా. వన, 180. 2 


తరువాత కొన్నాళ్లకు కురుక్షేత్యయుద్దానంతరము ధర్మరాజు అశ్వమేథ 
యాగము చేసినాడు. ఆ యజ్ఞమునందలి యగ్నిచయనము దక్షపుజాపతి 
అగ్నిచయనము వలె నున్న దని వ్యాసభారతము నందు వర్ణింపబడినది. 
శుశుభే చయనం యతి దక్షస్యేవ పిజాపతేః 1 _౪శ్య, 88-82 
వైవస్వతమన్వంతరమునందు పాంచేతసుండైస దక్షపుజాపతి 
హయమేధయాగము నొనరించుచుండంగా రుదానుచరులు దానిని ధ్వంసము 
చేసినట్టు శాంతిపర్వమునందు వర్ణింపబడినది. 
దక్షో నామ మహాభాగో (ప్రజానాం పతిరుత్తమః 1 
హయమేధేన యజతే త్యత యాంతి దివౌకసః ॥ శాంతి. 268. 24 
దక్తుండు హిమవత్సర్వతమున గంగాద్వారమున యజ్ఞము చేయ 
సంకల్పించి, యా యజ్ఞమునకు దేవతల నెల్లర నాహ్వానించి విశ్వకర్మ మైన 
మహేశ్వరు నాహ్వానింపండయ్యెను. 
ఆహూతా దేవతా ప్పర్వా బుషయశ్చ తపోధనాః 
దేవో నాహూయతే తత్ర విశ్వకర్మా మహేశ్వరః ॥ _ళాంతి. 284.58 
సర్వజగత్కారణుండయిన (విశ్వకర్మ) మహే శ్వరుని యజ్ఞమున 
కాహ్వానింపకపోవుటచే కుపితులైన రుద్యానుచరులు దక్షాధ్వరమును 
థ్వంసమొనర్చిరి. కొండణు యూపములను బెల్లగించిరి. కొందఆాూ 
యజ్ఞపా[తలను ధ్వంసము చేసిరి, 2 
రుదానుచరులు కొందజు పాగ్యంశము, పత్నీశాల, యజమానశాల, 
సదము, అగ్నీ ధశాల యజ్ఞశాల, మహానసము మున్నగు వివిధశాలలను 
భగ్నము చేసిరి, 3 
8. వ్యాస భాగవతము, స్య౭ధ,. 4 614 
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దకుడంతట తన తప్పు తాను తెలిసికొని శివసహ(స్ర నామ స్తోతముచేసి 
శిల్బగ్రేఘడును సర్వ శకిల్పపృంవర్తకు(డు నయిన శివునకు యజ్ఞభాగము 
కల్పించెను. 

శిల్చికః శిల్పినాంశేష్టః సర్వశిల్పప్రవర్శకః __వ్యా. భా, శాంతి, 285.77 

ఈ విధముగా దక్షపంజాపతి హయమేధము చేసినాండని భారతము 
వర్తించుచుండంగా రాజసూయ ము గావించినా6 డని కాశీఖండమును 
వాజపేయానంతరము బృహస్పతిసవ మొనరించినా6 డని భాగవత 
మహాపురాణమును తెలుపుచున్నవి. 

దకుడు hi యజ్ఞదీక్షితుః డయినట్లు నాయజ్ఞైమునకు 
“విశ్వకర్మ దారు పాత శకట మరిటపాలంకారములను గల్పించి | 1 నట్లును 
స్కంద స. ఇఅాంతర్గత కాశీఖండమునందు వర్షింపంబడినది. 


దీకితో రాజసూయస్య దత తె లోక్యదకిణః | 
అని ఓ 
దారుపొత్రాణి సర్వాణి శకటం మండపాదికం | 
ష్‌ తక్యరకరారాన ర. పజమ్‌ ॥ 2 
..ప్కా_ంద. కాశీ. 87. 68, 64 
యజ్ఞశాలాదులే కాక యజ్ఞము చూడవచ్చిన వారుండుటకు విశాలములు 
కాంతిమంతీములు నైన భవనములను విశ్వకర్మ (త్వష్ట తన కౌశల్యము చెత 
నిర్మించినా. డని స్కంవమహాపురా ఇాంతర్గ  మహేశ్వరఖండము నందు 
వర్షింపంబడినది. 
భవనాని మహార్ణాణి సుప్రభాని మహాంతీ చ 
త్వష్టా కృతాని దివ్యాని కౌశల్యేన మహాత్మనా 112 
దకుండు సకలపుజాపతి విభుత్వగర్వంబునంజేసి (బహ్మ నిష్టులగు 
నీశ్వరుల నారాధించి యరుదుకంబుగా _వాజపేయసవనంబు గావించి 
యనంతరంబ బృహస్పతిసవన నామకంబైన మఖంబు సేయ నుప[కమించినా. 
డని భాగవతమునందు వర్షింపంబడినది. 3 
1. శ్రీనాథ ; * కాశీఖండము. 7.64 
2, చూడు =. ప్కృ-ందమహాప్పరాణ _ మహేశ్వర ఖండ, 2! దక్షయజ్ఞ వర్ణనము 
ను = సంకేపసితి 
8, ఆంధిమవేోభాగ వతము ఏ స్కంద 4.5 (= వ్యాస, భాగ 4.3.2.3) 
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యథాభిషికో దక్షస్తు (బహ్మజా పరమేష్టినా 
పజాపతీనాం సర్వేషా మాధిపత్యే స్మ యోఒభవత్‌ । 
ఇష్ట్వా స వాజకేయేన బంహ్మిష్టా నభిభూయ చ 
బృహస్బ్పతిసవం నామ సమారభే కతాత మమ్‌ n* 
వ్యాస భాగవతము. 4-8-29 
ఈ వర్ణనము “వాజపేయము తరువాత యజమానుడు రాజనుః 
డయినచో రాజనూయమును (బాహ్మణుండైనచో బృహస్పతిసవమును చేయవలె 
నను నాశ్వలాయననూ [తము ననుసరించియున్నది. 1 
సవ మన అభిషేకయుక మయినయాగము. 


బృహస్సతిసవము జ్యోతిష్టోమవికృతియాగమైనచో వసంతర్తువునందును 
వాజుపేయసహితమయినచో శరదృతువు నందును వేయవలెను 2 


సురాపాన  మొనరించిన కూ హ్మ బు డు “బ్బ హస్ప్సతిసవనమన్‌ 
(కతువొనరించిన” దానివలన(గలుగు కీడు తొలంగి3 మరల (బాహ్మణ 
సమాజమున( గలిసియుండవచ్చు నని వేదము చెప్పుచున్నది. 
సురాపో (బాహ్మణఃపునః | 


సమితిం బ్రాహ్మణో. గచ్చే దితి వై (బహ్మణఃశుితిః ॥ 
--వ్యా.భా. శాంతి. 85_!0 


* “వాజషేమేనేష్ట్వా బ్భి హాస్పతిస వేనయబేతీతి శర లే 
వాజి పేయే నేష్ట్వా సమార ఖే” --- శ్రీధరవ్యాఖ్య 
1. Cf.:- A.B. Keith : Introduction to T. 5. CVIV 


” Asvalayana (౫-9-9) lays down the rule that the Vajapeyafis 
iRtended as 2 Preliminary rite to be followed in the case of a 
King by the Rajanya and in that of a Brahmin by the 
BRIHASPATISAVA the actual installation and consecration 


ceremony’ 
2. చూడు :_ కయ, క_క_కి సాయజభాష్యము పు. 24861 
శ క్రశ్హా దృిహస్పతిసవస్య జో్యతిష్టోమవికృతిశ్వాత్‌ వసంత కౌలళ్చొదకపా9ప ః 
వాజ పేయసహప్రయోగై కే శరది వాజ పేయవిహితత్వాద్‌ బృహస్పతిసవోఒపి 
శరది పిసజ్యేత 1” --సాయిజణ,. 
8. తిక్కన. శాంతి, 1.808 
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బృహస్పతిసవము - సపతిసవము 
ఈ 
(బాహ్మాణో బిహ్మువర్చస్కా మో బృహప్పతిసవేన యజేత॥ 
(బహ్మవర్చస్సును గోరు బాంహ్మణుండు బృహస్పతిసవమును జేయ 
వలయును. 
పూర్వము అం! దాదిదేవతలకు పౌరోహిత్యము నెరపవలె నను కోరికతో 
బృహస్పతి యీాయజ్ఞము చేసి తన్మాహాత్త్యమువలన దేవతలకు పురోహికతు6 
డయినాడు. అందువలన నీ యజ్ఞమునకు బృహస్పతిసవ మను 'పేరువచ్చినదీ. 
స్టపతిచే ననుష్టింప6దగినది కావున బృహస్పతిసవమును స్థపతిసవ 
మనియు నందురు. 
ధర్మ సంస్థాపనమునందు నియుక్తు.జై యభి షేకింపంబడిన (బాహ్మణుని 
స్టవతి యందురు. అట్టి స్థపతి బృహస్పతిసవము ననుష్టింపవలెను. 
స ఏష బృహస్పతిసవో బృహస్పతి రకామయత దేవానాం పురోధాం 
గచ్చేయ మితి స ఏతేన ఒయజత స దేవానాం పురోధా మగమచ్చతీ 11411 
గచ్చతి పురోధాం య ఏవం వేద 1151 
స ఏష స్థపతిసవో యం స్థాపత్యాయాభిషించేరన్‌ స ఏతేన యజేత 161 
__ శాండ్యమహబాహ్య్మణము, 17-11-4-6 
బృహస్పతిసవము నొనరించువాఃడు స్థపతి యని నిఘంటువులు 
తెలుపుచున్నవి. 
“స గీష్పతీష్ట్యా ప్టపతిః ! * __ ఆమరకోశము 
స్థాపత్య వేద వేత్తయై ధర్మసంస్థాపన రుపయుక్తములైన యజ్జశిల్పముల 
వొసరించు శిల్పిిబాహ్మణుండే స్థపతి యనియు నా స్థపతి యొనరించు 
బృహస్పతిసవము శిల్ప య జ్జ మనియు జెప్పనొప్పును! 
చూడు - తాండ్య మహా(బాహ్మాణము _ సాయణబాష్యము. 
“ రాజ్ఞా సహబాగిహ్మణాః యం బాగిహ్మణం ధర్మస్టాపక త్వేషె వృణీరన్‌ స 
స్థపతి రుచ్యతే _ తేన స్తాస్వ స్టాపత్యేనపుంసా నై మిత్తి కత్వేనాఒయ మనుషేయ 
ఇక్వాహ 1511 
“స ఏషయజ$ సపతిసవః సపతినానుషేయః | ఆతోయం బాహ్మణం స్లాపత్యాయ 
ఇ అ న అ కా అ 
స్థవతిత్వాయ ఆధిషించేరన్‌ రాజపురస్సరా బాహ్మాణా వృణీరన్‌ సోఒయమేతేన 
బృహస్పతిన వేన యజేత 1+ యథా లబ్ధహిర జస నై మితి కేష్టిః తద్వత్‌ 
పాపపాపత్యసా్యాఒయం నె మితి కే యజళ్పోద్యత ఇత్యరః nbn --సాయణ 
ఆఅ నం న్‌ ఇ 
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(పజాపతియజ్ఞము 


(ప్రయాగం సర్వతీర్థ్యేభ్యః (ప్రవదంత్యధికం విభో ॥ 
_--వాన్టిభా, వన. 85.80 
“అది (ప్రజాపతి యజ్ఞ వేది గావున నందు మూ. డగ్నికుండంబు 
లెప్పుడు6 గానంబడు. మతి వేదంబులు యజ్జంబులు మూర్తిమంతంబులై 
యరువదికోట్రపది వేలు తీర్థంబులు సన్నిహితంబులై గంగాయమునాసంగమంబు 
సేవించి యుండు” - నని పులస్త్యుండు భీష్మునకుం జెప్పినట్లు నారదుండు 
ధర్మరాజుతోంజెప్పినాండు. నన్నయ. భార. ఆరణ్య. 2.282 


తత్ర (త్రీణ్యగ్నికుండాని యేషాం నుధ్యేన జాహ్నవీ | 


యమునా గంగయాసార్థం సంగతా లోకపావనీ | 
గంగాయమునయోర్మర్యం పృథివ్యా జఘనం న స్మృతమ్‌ । 


CA 


తీర్ధం భోగవతీచై వ “వేది ' శేషాపిజాపతేః | 
తత వేదాశ్చ 'యజ్ఞాశ్చ మూరి మంతో యుధిషిర ॥ 
జః కూ ఆ 
---వ్యా,థా- వన. 85.89.80 
“ఇది న (ప్రజాపతి యజ్ఞ వేది” “యిందు 
దేహత్యాగంబు చేసి మరు ర్య లమర్త్యత్వంబు( బొందుదు”్‌ రని రోమశుండు 
ధర్మరాజుతో జెప్పెను నన్నయ్య. ఆరణ్య. 8.225 
వేరీ (ప్రజాపతే రేషా సమంతాత్‌ పంచయోజనా ॥ 
వ్యా. భా, వన. 120.22 
(ప్రజాపతి యనగా (బ్రహ్మా. (ప్రయాగ (బహ కా దేవుని యజ్ఞ వేది. 
అందు6 దొలి | పజాపతి సహసవార్షికంబైన యి షా క్ళ తం బను 
గ 


1, నన్నయ్య _ భార, ఆరణ్య. 0-222 = వ్యా.భా, వన, 120.1 
ఆప్మిన్‌ కీల స్వయం రాజ న్నిష్టవాన్‌ వె పుజాపళిః | 
సక మిష్టీకృశం నామ పురా ీర్గనహపికమ్‌ i 
బోలా ఆం రాం 4-54 
“ అనమాత్మ యే యజ్ఞమందు సర్వశ్రేష్టండగు హారి నంపూజ్యా(డై వెలుంగు 
నట్టి యజ్ఞంబు నమ్మ కగ్విధానమున సహస సవర వరము లజు( డొనర్చె, ష్‌ 
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(బ్రహ్మ యొనరించిన యజ్ఞమునకు య జ్ఞ మండపములను 
యజ్ఞోపక రణములను నిర్మించినపాండు విశ్వకర్మోయే యని స్కాంద 
మహాపురాణాంతర్గత నాగరఖండము వలన! దెలియుచున్నది. 

(బ్రహ్మోవాచ ॥ విశ్వకర్మన్‌ దుతం గచ్చ యజ్ఞ మండప సిద్ధయే । 
సత్నీళాలా సదళె ౩ ఎవ యజ్ఞవేదీ స స్థ వ చో 114 11 
కుండాని చైవ సర్వాణి తనా స్టానేష. కౌరయ 1 
యజ్ఞపాతాజ్‌ సర్వాణి గంహాళ్చ చమసాస్తథా ॥ 1స ॥ 
యూపాశ్చయత్ప్ర మాణేన కర్నవ్వ్యాః స స చషాలకాః | 
పచనార్ధం తథా గర్హాః కర్శవ్యాః యత్సి మాణతః 116 ॥ 
ఇష్టకానాం సహస్రాణి దశ చాష్టశ తాని చ! 
కర్క్శవ్యాని త్యయా శీ ఘం చయనానీతి సత్వరం ॥ IRE 
తథా హిరణ్మయళ్ళ్చాపి పురుషః కార్య ఎవ హి । 
తథేత్యుక్త్వా తత స్వ్వష్టా శీ(ఘాచ్బీ\ఘ్రతరం యయౌ ॥ 18 ॥ 
ఏతస్మిన్నంతరే ప్రాప్తో విశ్వకర్మా త్వరాన్వితః | 
అ(బవీక్‌ పంకజభవం సంసిద్బో యజ్ఞమండపః 126 a 

__నాగరఖండే - (దహ్మయజ్ఞోపాఖ్యా నే _ ఆ 1860 ళో 14.26 
బృహ్మదేవు6 డి డిట్లు పలికెను : 

“ఓ విశ్యకర్యా త్వరగా నేగి యజ్ఞమండసమును పిద్దము చేయుము. పత్నిశాలయు, 
సభ్యశాలయు, యిజ్ఞ చేవియు. యజ్ఞకుండమొలును తగిన స్థానములందు నిర్మింపుము (14) 

సమస సృయజ్థిప్వాతలు, గగీహములు, చమసములు మున్నగు సోమరసపానపాతలు 
సమకూర్చ్పము (15) 

శాస్త్రోక్రహిమా ణములతో యూపములను, హాని పె చషాలములను నిర్మింపుము. 
పచనార్థము గర్నముల నొనర్పుము (16) 

* 0 360 ఇటికలకో చయనములను [యజ్ఞ వేదికలను] శీష్రముగా నిర్మింపుము. 
అశే హిరణ్మయపుగాషని నిర్మింపుము (17) 

ది్మిహ్మ యిట్లు చెప్పిన వెంటనే త్వష్ట = విశ్వకర్మ = కార్యోన్ముఖుండై 
త్వరత్వరగా నరిగెను (18) 

కొంతకొలము తరువాత విశ్వకర్మ వచ్చి య జొ మండపము పిద్దమెనదని 
పద్మభపునితో. జెప్పెను. (26) 

దీనిని బట్టి విశ్వకర్మ వివివయజ్ఞశిల్పకి యాకుశలు (6 డని విదితమగుచున్నది. 
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చయునకితువులు 


10,800 ఇష్టకలతో నగ్నిచయనములను (యజ్ఞ వేదికలను) శీఘంముగా 
నిర్మింపు మని పద్మసంభవు(డు విశ్వకర్మను గోరెను. 

సర్వశిల్పాధిపతియైన విశ్వకర్మ సంకల్పమాతుమున యజ్ఞ వేదిక లను 
శ్రీ ఘముగా నిర్మించియుండవచ్చును గాని సాధారణముగా వీనిని నిర్మించుట 
కొకనంవత్సర కాలము పట్టును. 

యజ్ఞ వేదికలను నిర్మించుటకు ముందుగా శాస్త్ర నిర్దిష్ట (పమాణయుక్తము 
లైన ఇష్టక లను సిద్ధము చేయవలెను. 

ఇష్టకారచనము శిల్పకర్మమే ఇష్టక లమచేర్చు చు య జ్ఞ వేదికలను 
నిర్మించుటయు శిల్పకర్మమే. అది స్థాపత్యము. 

చతురస్రాకారయజ్ఞ వేదీనిరాణమునం దుపయోగింపయుడు నట్టి ఇటికలు 
ఏకపాదచతుర సాకృతులు. 

ఆఅథాత ఇష్టకా మా(త్రాణా మేవ పాదమా,శ్రీః పీథమాయాం 

చోత్త మాయాం చ చిత్యో రుపదధ్యాత్‌ ॥ _ శతపథ 8.7.8. 1? 


(ధ్రువాసి ధరుణాస్త్టృతా విశ్వకర్మణా సుకృతా 41 _కృయ. 4_2.0* 


[విశ్వకర్మచే! జక్కగా నిర్మింపంబడిన యో యిష్టకా విశ్వమును 
ధరించు భూమి వలె నీవు స్థిరముగానుందువు గాక 7 
అని స్వయమాతృష్నాష్టక నుద్దేశించి యధ్యరూూ(డు పలుకుచుండుటను 
బట్టి యజ్ఞ వదీనిర్మాణార్థము ఇష్టకలను నిర్మించువాండు, స్థాపించువా(డును 
విశ్వకర్మ యే యని తెలియుచున్నది. 
కావున లోకమునం దీయజ్ఞశిల్పములు చేయువారు విశ్వకర్మస్థానీయులగు 
విశ్వక ర్మ|బాహ్మణుతె యని రూఢి యగుచున్నది. 
* చూడు 3. = కృంయ. 4.28 సాయణభాష్యము. 
“హే స్వయమాళృ్ళజ్ణే త్వం ధ్రువా స్టిరాపి కీదృశీ. ధరుణా భూమిరూపేణ 
విశ్వస్య ధారయితీ9. ఆత ఏవాఒసతా కేనా ప్యహింపికా విశ్వకర్యణా 
జగత్క_ రా సుకృతా సుష్టు నిర్మితా. "”" _-హయణ 


"Thou art firm, supporting, un over powered, well wrought by 
Viswakarman.” — A.B.Keith :T.S. 4-2-9. 


Cf:- Ralf T. H. Griffith : The WHITE YAJURVEDA, xiii - 16 
“Steady art thou, sustainer, laid by Visvakarman in thy place." 
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స్యనచితి 


చకుర (సశ్యేనచితి అత త్యంత[పాచీసమయినది. టు? గోరువాండు 
శ్యేనచితియందు ఆగ్నిచయనము చేయవలెను. 


se | 
శ్వ్యేనచితిం చిన్వీత సువర్గకామః ॥ కృంయ. 5.4.11 


ఇది అయిదు అంతరములు (186/5) గలిగి, 71 చదరపు పురుషులకు 
సమానమయిన వి స్తీ రము గలిగియుండును. పురుష(పమాణ మనగా 
వొకపురుషు(డు రెండుచేతులు పయికెత్తి నిలిచినప్పటి పృమాణము.* 


యజ్ఞ వేదిక రథచ చక్రా కృతి గాని సమభుజ (తీకోః జూక్చతి గాని, కూర్తాకృతి 
గాని మతి యే యితరా రాక్ళతి గాని దాని విస్తీర్ణము న నందు మా ర్పుండదు, 


యజ్లచేదిక. విస్తీర్ణము (పథమచితి 74 చదరపు పురుష షపృమాణమైనచో 
ద్వితీయచితి. 8కే చదరపు పురుష్మ్కపమాణమును, తృకీయచితి 9 చదరపు 


పురుష సమహాఖణమును, చతుర్ధచితి 101 పురుష[పమాణమును, పంచమచితి 
213 పురుషపృమాణమును గలిగియుండును. . 


కే; త్రగంవిత జ్ఞానము లెనిచో శిల్పు లిట్టి యజ్ఞవే వేదికలు నిర్మింప(జాలరు, 


Ey 


“యా తప్తతుషం వ. సావాన్ఫవ త్యేతావద్‌. వె 
ta ఇ = - జూ, a 
షే ప్రీభ రం ఏీర్యేజె జై వేన్యం విమీతే ॥ అకడ క్‌ న్‌ 


Cf :- వ C Dutt; ర Hindu Civilisation. 


“The area of the earliest Chaturasra Syena was to be 73 squares 
the side of each square being equal to Purusha i.e. the height of 
a man with up-lifted arms. When any other shaps of aitar was 
required the size or area did not change so that a wheel or equi- 
lateral triangle or a tortoise had to be constructed - all of the 
area of 73 Purushas. Then agian at the second construction of the 
altar one square Purusha had to be added to thes area, and at the 
third construction two square Pursshas had to be added without 
changing the shade of the relative proportions of the figure. 
All this could not be done without a considerable knowledge 
of Geometry. 
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ఇష్టకోపథధానవంు 
ఇష్టకో పథాన మనంగా యజ్ఞ జ్ఞవేదీనిర్మాణమునందు మంత పూర్వక ముగా 
నిష్టకలను బేర్చుట. 


ఇష్టకలు బహునామాంకితములు. అవి వివిధదేవతలకు బుషులకు, 
భావములకు (పతికలు. 


అషకలలోం గొన్నింటికి శిల్చర్తు అధిపతులు. 
యలు 


(పథవుచి ఏఏ పాణభృత్‌ = అపానభృత్‌ సంజ్ఞ కేష్టకలు 
పంచచితాత్మకమగు యజ్ఞ వేదికకు మూలాధారమైన (పథమచితియందు 

అప పస్యా = పాంణభృత్‌ - అపానభృత్‌ అ సంజ్ఞకములగు అష్టక లను బేర్తురు. 
వేదీమధ్యమందు. య. హిరణ్మ “య ప్ప పురు ప పునకు 


తూర్పునుండి (పారంభించి దిక్కు న కైదే సి చొప్పున నిరువది యిటికలను 
మ. మోత్తరదిశలయం దుం తరు. 


పామపసా 8 దిక్షే మతా ఉపధేయాస్తు వింశతిః ” 

త సంజ్ఞకమగు నిష్టకో పథానమునందు, “అయం పురో భువ” 
అనుమంక్రములకొ దిక్టునకు ఏది చెప్పున నాద్‌ ఇటికలను ప్ర ప్రతిష్టింపవలెను. 
“అయంప్పరోభువ ఇతి పంచాశతం (స్రాణభృతో దళదశ 

(పతిదిశ మక్ష్వయా దశమ ధ్యేఒం౦తరా ముపదధాయ”*” _ ఇతికల్పః 
పా9చీదిశయందుంచ (బడు భువ పృజాసతిరూసమగు నిష్టకకు బుషి వశిష్టుడు 


దక్షిణ న్‌ విశ్వకర్యణ్‌ ౫ భరద్వాజుండు 
పశ్చిమ ల్‌ విశ్వవ్యచ 3 విశ్వామితు?డు 
ఉత్తర 34 సువ ii జమదగ్ని 
ఉపరి [మధ్య] ,, మతి ౪... విశ్వకర్య 
ఇచ్చట విశ్వకర్మ (పజాపతిగను బుషివర్యుండుగను 


గన్చించుచున్నా (డుం 


శ చూడు :_ కృ.య. $4-కి.!. సాయణభాష్యము పు. 1975 
“ విశ్వాని కర్మాణి జగద్‌ వ్యాపార రూపాణి యస్యా సౌ త. 
(పజాపతి। దషిణా దకిణసా పిండికి యోఒయం విస్పక 
హై ఇష్టకే తదూి పా త్వమపి (9 mee 
“య్యా పాం చీసాకి జ్‌ ర్వశిష్ట ఆర్ష ర్నైద్యా దక్షిణాసా రద్వాజో 
యాః కంతదిసో ర్విశ్వామితో 9 యా 
ర్యా ఊర్గ్వో సాభిర్విశ్వకర్యా hn” —కృ య. శ్‌.2.10 
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అపానభృత్పంజ్ఞక మగు నిష్టకో పధానమునందును ప్రాణభృత్‌ సంబ్దకము 
నందు వలే దిక్టునకు పదెసియిటికల చొప్పున నెంబది యిష్టకల నమర్చవలెను, 
“బాహ్యాం బాహ్యాం (పాచీదిశామితి పంచశత మపానభృత్‌ 
యథా (పొణభృతః 1” --ఇతికల్చః 1 


అచట Tee ప్ప మాతర క (మట దె దేశములం దుంచంబడు 
ఇష్టక లకు వరుసగా సానగ త నాహభూన (పత్న సుపర్ణ నామక నిల్సర్డు 
లభిపతులు 1 


మ గాం ' అనుమం|[తముతో నుంచు ఇష్టక సానగబుషి స్వరూప 


33 సనాతనబుషి స్వరూప 


' వం 7 33 హభూనబుషి న్వరూ ప 
ఉదీచిచిశాం స ( పృత్సబుషి స్వరూప 
* ఊర్జ్వాదిశాం” ణా సువర్ణబుషి సర్వూప 
ర 


ఈప౦చర్లులు విశ్వకర్మతనయు లని శిల్ప పవర్తకు లని 
తెలియుచున్నది, 


ద్వితీయచితి : ఫి ఆశ్విన్వేష్టకలు 
ఆశ్విన్యాఖ్యేష్టక లలో నైదవదానికి విశ్వకర్మ బుషి. 
విశ్వకర్మా తే బుషి రశ్విన్యాఒధ్యర్యూ 


సాదయతా మిహ త్వా ॥  __కృయి, 4.8.4 
[ఓ యిష్టకా నీవు సర్వాత్మికవు..... ౨... విశ్వకర్మ నికు బుషి, 
దేవతల కధ్వర్యులైన అశ్వినులు నిన్నిచట స్థాపింతురు గాక. ] 
* చూడు: కృయ. 4.8.8 సాయణభాష్యము, వు 1979 
1. ఆదే. 
హౌ ఇష్టకే దిశాంమధ్మే యా మ. సా త్వమసి 
బుషీణాం “మరే సానగాఖ్య బుషి స స్టదూపా త్వమసి ॥” __సాయణ 
ఆపే తక్కినవియు. 
శ మూడు .. కృయ. 4-8-4 సాయణభాష్యము పు, 1985 
Ey ఇష్టకే త్వం సర్వాత్మికొపి........ విశ్వకర్మా (పకల రేవ తే తవ 
బుష్షిర్‌ ద్రష్టా ఆశ్వినే త్వా సాదయతాం స్థాపయతామ్‌ ॥ ” _-సాయణ 
“Visvakarman is thy seer, may tha two Aswins, the leeches, 


set thee here,” — A,B. Keith. 
“Visvakarman is thy Rishi — ౪. 5. 14-5 — Griffith. 


(శ్రీమదాంధ్రమహాభారత 
లతోను బుభువులతోను 


™ 


రుదాందితు; 


ల 
కయ. (|. ్ర_0* 


ం0పయబడును. 


చ 


ల 


వ 


వద్‌ కా మధ్యమందుంతురు, 1 


వె 


i 


ol 


క 


అంతరిక్షమునందు నిలుపుగాక | అను మం[తముతో 


EI 


“విశ్వకర్మా త్వా సాదయ త్వంతరిక్షస్య పృ 
ముభూజాం భాగోఒసి ॥ 


§6 


ం౦చకమునందు దక్షిణదిశ యందుంచణుడు నిషక 


ఫ్‌ 


(wa) 
సాపింపం6ంబడు 


2 


డ్‌ 


చయనము నందు 


—క్సంయ శీ_కీ.ర** 


కొక విశ్వకర్మా 11 


వి 
గవ 


య 


అయం డ 


న 


అకు శిల్పాభమానిబేవలకు 


6 జాకీ చున్నవి, 


'ల్పృర్తు 


క 
ల్సి 


_సాయుణ 
--సాయణ 


—AB. Keith 


సక్‌ ” 


PS 
9, 


(కక 


~ 


వీ 
దీని యస్యాగ్వ్నేః సోయం విశ్వకరాై 


అవాష 


నాయ 
= 


~ 


శ్వకర్మ స్వరూ 


౧గి] హోతా 


హ్‌ 


es 


Visvakarman places thee in the ridge of atmosphere’ 


డు :_ కయ, 483.8 
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హిరణ్యపురుపోపధానము 


తథా హిరణ్యయశ్చాపి పురుషం కార్య ఏవ హీ ॥ 
= నాగరఖండ 106.18 
చయనములను నిర్మించి నట్టె హిరణ్మయపురుషుని గూడ నిర్మింపు మని 
(బ్రహ్మ విశ్వకర్మకు. జెప్పెను. 
హిరణ్యపురుపు( డనంగా హిరణ్యవికృతమయిన పురుషాకార పృతిమ. 
హిరణ్యమమృతము, శాశ్వతమైనది. కావున యజ్జకర్త అగ్నికుండమునం 
దడుగున వుష్కురపర్ణముపై “ బంహ్మ జజ్ఞాన” అను మంతుముతో 
రుక్కఫలకము నుంచును. 
బ్రహ్మ జజ్ఞాన మితి రుక్క ముపదధాతి.... రుక్కముపదధ్యా 
త్యమృతం వె హిరణ్య మమృత ఏవాగ్నిం చినుతే (పజాతైె $ః 1 
ఆరుక్మఫలకముపె “ హిరణ్యగర్భః సమవర్తతా (గే ” అను మం[తముతో 
(పాజ్ముఖముగా వెలకిల(బ డినట్టున్న పురుషాకృతి గల .హిరణ్యపంతిమ 
“నుంచవలెను. 
“హిరణ్యగర్భః సమవర్హతాగ్ర ఇతి తస్మిన్‌ హిరణ్మయం పురుషం 
ప్రాచీనముత్తా నం దకీ జేనాఒతృ జ్ఞాం స్రాజ్యుఖే ఉపధాయ” _ ఇతికల్పః ॥ ** 
(పజా పతికి, అగ్నికి యజమానునకు (పతీకయైన హిరణ్యపురుషు 
నట్టుంచుట వలన యజమానస్థానమునకు ధృతి కలుగును. 1 
“ హిరణ్యపురుష ముపదధాతి యజమానలోకస్య విధృతై్య ”2 
మస్త|పతిష్థా కార్యములయందు ముందుగా హిరణ్యశకలముల నుంచు 
య మనాదిగానున్నడనియు నీ హిరణ్యపురుషుండే హిరణ్య [ప్రతిమా 
శిల్పమునకు మూల మనియు దెలియుచున్నది. 


ల్‌ 


0౮ 
Fa లి 
ణం © దబా 


* కయ. 5.2.7 __ A.B. Keith: T.S. 5-2-7. 
“He puts down s gold disk; gold is immortality; verily in immor- 
tality he piles the fire, for propagation. 

** చూడు :- కృ య, 4.2.8. సాయణభాష్యము. వు, 1088. 

1. Cf:- Ralph T. H. Griffith : The White Yajurveda, 13.4. Note 
“On the piece of gold, he lays a golden figure of a man, on his 


back with his face eastward, a symbol of Prajapati; Agni, and the 
Sacrificer “' 


2, కృ. య, 6.2.7. “Heputs downa golden man, to support the 
world of the Sacrificer.’ — A, B. Keith. 
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స్వాయంభువ విశ్వకర్మ యజ్ఞము 


అనవరతఫలాలంకృతంబైన వ వనంబుంగని... ... యిందు తొల్లి 
స్వాయంభువుండైన విశ్వకర్మ యజ్ఞంబు సేసి, 


దక్షుుడయి యజ్ఞదకీణ దకీణభూభాగమెల్లందానిచ్చె నశే 


షక్షితిధరవనములతో నక్షయగతి( గళ్యపునకు నార్స్విజ్యమునన్‌. 
దాని కలిగి భూదేవి కశ్యపునకుం బట్టిక రసాతలంబునకు6 బోయిన దని 
రోమశుండు ధర్మరాజునకు. జెప్పినాండు. __నన్నయ. భార, ఆరణ్య. 8. 120.2 

మూలమునం దిట్లున్నది. 

ఎతద్‌ స్వయంభువో రాజన్‌ వనం దివ్యం (ప్రకాశతే । 

య(త్రాయజత రాజేంద్ర విశ్వకర్మా (పతావవాన్‌ ॥ 

యస్మిన్‌ యక్టే హి భూర్షత్తా కశ్యపాయ మహాత్మనే | 

సపర్వతవనోద్దెశా దక్షిణార్దే స్వయంభువా ॥ 

అవాసీదచ్చ కె కౌంతేయ దత మాళ్చా మహీ తదా | 

వాచ చాపి కుపితా లోకేశ్వర మ్‌దం (పభుయ్‌ ॥ 
న మాం మర్త్యాయ భగవన్‌ కసె స్మెచిద్దాతు మర్హసి | 


(ప్రదానంమోఘ మేతత్తే హక రసాతలమ్‌ ॥ 
__వ్యా-భా. వన. 114.17. 20 
న్‌ నివు నన్నొక మర్త్యూనకు దాన మొసంగ6 దగదని 
పలికి భూదేవి అమధ్యమునకు6 జని నట్టు శుంతు లందు జెప్పంబడిన 
యెతిహ్యము నిచట |గహింపవలయు వని వీలరంరుండు వివరించినాడు. 1 
ఈ వివరణము వలన ని యజ్ఞకర ఖా వనవిశ్వక ర్మ యని 
తెలియుచున్నది. 


(శుతు లేమనుచున్నవో చూతము. 


1. చూడు: వ్యా-భా, వన, 1:4 17.18. చితిశాలా పితి. పు. 142 


7 
భూమిర్ల జగా విత్యునా హరంతి నమా మర్ష న్‌్‌ కశ్చన దాతు మర్ల తి 
విశ్వకర్యన్‌ భౌవన మాం దిదాపిథ | నిమంక్ష్యేహం సలిలస్య మధ్యే 
మోఘ స్వ ఏవ. కశ్యపాయానసంగరః॥” _ ఇతి కుతే రర్హం 
సంగృహ్లోతి॥ య్య తాయజత రాజీందేఏత్యాదినా 1 నీలకంఠ. 


46 


శిల్చ్పకళాదర్శనము కక 


అశ్వ వెధయాగము 


ఏతేన హ వా ఐందడేణ మహాభిషేకేణ కళ్యపో విశ్వకర్యాణం 
భౌవన మభిషిషేచ తస్తాదు విశ్వకర్గా భౌవనః సమస్తం సర్వతః 
వృథివీం జయన్‌ పరి యాశి ఏ రుచ మేధ్ర్యై రీజే ॥ 
_-ఐతరేయబాం)హ్మణము. 8-21-టీ 
కశ్యపమహర్షి భువనపుత్రుండైన భౌవనవిశ్వకర్మకు ఐంద్రమహాభి షేకము 
చేసినాండనియు, భౌవనవిశ్వకర్త పృథివి నంతటిని జయించి యశ్వ మేధయాగము 
చెసినాండనియు ఐతరేయబాంహ్మణము తెలుపుచున్నది. 
యజ్ఞము చేసి కశ్యపునకు భూదానముచేసిన విశ్వకర్మయొక్ట డే యనియు 
నాతడు భౌవనవిశ్వకర్మయే యనియు చరిత్రకారు అంగీకరించినారు. 1 
భౌవన విశ్వకర్మ సర్వమేధయాగము చేసినాండని శతపథ[బాహ్మణము 
నందు వర్ణింపంబడినది. [శతపథ, 18-27-23] 
సర్వ మెధయాగ 
వివరింపబడినవి. 


విశేషములు మతియొక పృకరణమునందు 


అరం చాటాలని నమ మండన నకోకొషటానననానాయమననాన భర నననకమునునుా నాననా లాడ కో నామాల నాయాల వాడ నడప నాసమునపసనససివలడా నమ లసపకవిపసలనాబుసాసుడో నినా పోల నమాననొ తననన నాలాలనానకకమునననాలన మారగా నము న పాన పవన బసకముడ పనాస 
* కళ్యపః కశ్యపోనామ బుషిః భౌవనః భుపనస్యాపత్యం భావనః 
తం విశ్వకర్మాణ౦ అభిషిషేచ హ అభిషేచనం కృతవాన్‌ ॥ —సాయణ 


Ct :- Narayana Chandra Bandhyopadhyaya : HINDU POLITY 
and POLITICAL THFRIES — Part ! pp. 167-78. 
“ Accorbing to the Aitareya Brahmana, the following Kings attai- 
ned Sipreme headship by the performance of Rajasuya and 
Alndra Mahabhisheka. 
King Consecrating priest. 
VISVAKARMA of the KASYAPA 
race of BHUVANA | 


1. Cf:- The Cambridge History of Indra —Voll 
Ancient India -ed by E. J. Rapson. p. 118. 
“The only case of which we hear is one reported in the Satapatha 
and Aitareya Brahmanas in which Visvakarman Bhauvana gave 
land to the priests who sacrificed for him but the Earth itself re 
buked his action.” 


2. Cf:- A. ఓ. Basham : THE WONDER THAT WAS INDIA, ౧. 110. 
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వేదీరాపభూదేవి 


విశ్వకర్మ చేసిన భూదానమునకు కుపితయైన భూదేవి రసాతలమునకు. 
జనంగా, “ తత్పుసాదార్థియై కశ్యపుం డుుగతపంబు సేసినం [బసన్నయై 
భూమిదేవి నీరిలోమండి వెలువడి వేడీరూపంబునం గశ్యపునకు. బొడసూపె 
నవ్వేది యిది సుమ్ము దీనినెక్కినవారు వీర్యవంతు లగుదు రీమంత్ఫృంబున 
దిని నెక్కుండు పెజనా6 డిది తావీక సము దంబు సాచ్చు నని యగ్నిర్మి తం 
యోని యనునవి యాదిగాయగల మం|తంబులను *” రోమక్టు(డు ధర్మరాజున 
కుపదేశించినాండు. 
ఓం నమో విశ్వగుప్తాయ నమో విశ్వపరాయ తే 
సాన్నిధ్యం కురు దేవేశ సాగరే లవణాంభనే ॥ 
__వ్యా.భా, వన, 114_26* 


విశ్వగుష్తు( జన విశ్వమును తనలో లీనము చేసికొన్న వాండనియు 
విష్టువనియు నకాకారు(డు వివరించినాడు. 
ఈ విశంమును సృష్టించి (పళయకాలమునందు తనయందు లీనము 
ఇ! op రా ( రా సంది a ఎర చద 
చఇసికొన్నవా:డు విశ్వకర్మ యని యుగ్యెదము చెప్పుచున్నది, 
య ఇమా భువనాని జుహ్వాదృషిర్‌ హోతా న్యసీదత్‌ పితా నః ॥ 
-ాముగ్వేద 10.81.11 


జ వో ఖ్‌ న. టా. న బి ఖ్‌ న గ్‌ 
ఈ విశ్వకర్మ ఎ మహాభారతము నందు విమువుగా (వశంసింప( 


శ్ర ప్‌ 
బడినాండు 
ఇట యజ్జముబేసినవాంయ స్వాయంభువ విశ్వకర్మ కనుక పై మంతము 
నందు (బశంసింపంబడిన విన్వగుప్తుండు, విశ్వపరుండు విశ్వకర్మయే యని 


చెప్పవచ్చును. 


ETT NETH PM Ee 
* న్నానాద్యర్దం సముదిపార్షనా మంతి మాహ ఓం నమ ఇతి | 


“విశ్వం గుపం లీనమమప్మిన్‌ పిలయే ” ఇతి విశ్వగుప $ | 
విశ్వస్మాత్‌ పరాయ శ్రేషాం విష్టవే ఇత్యర్థః K 
— నీలకంఠ వ్యా,భా, చితంళాలాపితి. పు, 182 
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పరకరరాముని యంజ్ఞవెది 


కశ్యపమహ ర్దికి యజ్ఞదక్షిణుగా భూభాగము నొసంగిన యజ్ఞక ర్రలలో 
భాన్గవరాము. జొక6డు. 
విహితవివిధాధ్వరుండై కశ్యపునకు నారి ర్వెజ్య దక్షిణగా సకల 
భూవలయంబుల నిచ్చి నిస్పంగుండైై మహ హేం[దపర్వతంబునం దపోనిష్టుండై 
యున్న వాం డని పరశురాముని చరితంబు రోమశు6డు ధర్మరాజునకు జెప్పినట్లు 
నన్నయ వర్ణించినాడు, — ఆరణ్య. 3-155 
జామదగ్నుుండు మహాయజ్ఞము చే చేసి భూమినే కాక నలువదిహస్తముల 
పొడవు-వెడల్సులు ముప్పదియాజు హస్తముల ఎత్తును గల సువర్ణమయవేదిని 
గూడ కశ్యపునకు దక్షిణగా నాసంగినట్లు మూలమునందు వర్షింపయుడినది. 
తతో యత్రేన మహతా జామద్న్యః (ప్రతాపవాన్‌ | 
తర్చయామాస దేవేం[ద మృత్విగ్భ్యః (పదదౌ మహీమ్‌ ॥ 
చేదీం జావ. కళ్యపా య మహాత్మనే | 


దశవ్యామాయతాం కృత్వా నవోత్సేధాం విశాంపతే * 
__వ్యాభా. వన. 17. 11, 12 
ఈ యజ్ఞవేదిక శాస్ర పకారము సువర్ణ్లముతో నిర్మింపబడిన దనియు 
దాని యెత్తు 82 హస్తము లనియు భార్గవరాముడు హయమేధమహాయజ్ఞము 
చేసి యజ్ఞ వేదికను: సేష్టజనాకీర్ణమయిన భూమిని కశ్యపునకు దానము చేసినా6 
డనియు దోోణపర్వమునందు వర్ణింపబడినది. 
ఈజే [కతు శత్రై ః పుకై $ః సమాన, వరదదిణై 4 | 1 
హద మష్టనలో త్చేధాం నౌవర్ణాం విధినిర్మితామ్‌ ॥. 
నిర్షస్యుం పృథివీం కృత్వా శ ష్టజనసంకులా0 1 
కళశ్యపాయ దదౌ రామో హయమేధే మహామఖే ॥ 
వ్యా. భా, దోణ, 70. 16-19 


దీనినింబట్టి యు త్చే ధమునందు కించిద్భేదమున్న న ను యజ్ఞ వేదికలు 
చతుర ప్రాకృతులనియు, యజ్ఞక ర్తలు తాము జయించిన భూ భాగములను 
బుత్విక్కులకు దానముచేయుచుండి రనియు దెలియుచున్నది, 
* దశవ్యామాయతాం 1 వ్యామో హస్తచతుష్టయం చతుర్వింశ ద్ధన్తాయామ విస్తారామ్‌ | 
నవోత్సేధాం షట్‌ _తింశద్ధసోచ్చా 9యాం చేత్యర్థం ॥ -- నీలకంఠ. 


(శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


కణ్వాశంవువలు 
దుషంణ౦తుండు కతిపయామాత్యపరిజనపురోహితుండై యొక్క 
మజీయవనంబు నందు. [గుమ్మరుచు. 
చని చని ముందట సాజ్యహవిర్భతసారభధూమలతాతతులం 
బెన (గిన (మాశుల కొమ్మలమీద నపేతలతాంతములైనను బా 
యని మధుప[ పక రంబులC జూచి జనాధిపుం దంత నెజింగెల దపో 
వన మిది యల్లదె దివ్యమునీం(దునివాసము దా నగు నంచు నెదన్‌!। 
ఇ. నన్నయ, ఆవి. 4.21 
దుష్యం తుండు ' అజ్యహవిర్భృతసారభధూమలతాతతులంజూచె నని 
వర్తించుటచే నచట ననేక యజ్ఞశాలలు - అగ్ని హౌ(తగ్భహములు _ నున్నట్లు 
తెలియుచున్నది. 
మూలమునందు స్పష్టముగనె యున్నది. 
ఆ(శమ్మపవరం రమ్యం దదర్శ సుమనోహారష్‌ | 
నానావృక్షసమారీర్షం సం|పజ్యలితపావకమ్‌.... 
ఆగ్న్యగారైశ్చ బహుభిః పుష్పసంస్తరసంవృతమ్‌ ॥ 
--వ్యా.భా. అది. 79, 18.20 
ఆచట మాలిని యను పుణ్యనది (ప్రవహించుచున్నది. 
ఆ నదితీరమున కశ్యపగో [తుండైన కణ్యమహాముని యాశృమమున్నది. 
తస్యాస్తీ రే భగవతః కాళ్యపన్య మహాత్మనః | 
ఆధగశ్రమప్ర వరం రమ్యం మహర్షి గణ సేవితమ్‌॥_వాా.భా, ఆది. 70_27** 
అ యె 
క జ్వమహాముని యా (శమము, “అనవరతపద క్రమ పఠ్యమానమహాది జ 
పచధ్వ్యనులను సవిచ్చిన్న హూయమానాగ్ని హో తస్వాహాశజ్ఞంబులను న 


ర్త 
రంజ్జవృయోగ పవీణులయిన యాజికులకును విహితానుష్టానాసక్తులైన 


ణా ప i దా 
య్‌; ంఫాతలకును నధికతపోనిరతు లయిన మహాతపోధనులకును నివాససానమె 
గారం ఆ. (ea) ఇ 
యున్నది. నన్నయ : భార. ఆది 4౯ 
* 


“ఆనేకానేక్ష ఆగ్నిహోత్రగ్భహ ఉత్‌ ఆశ మకీ శోభా దిఢా రహే శే” 
— మహాభారత _ గీతాపెస్‌ పతి. 
“And it wa adorned with many chambers containing the sacri- 


ficial fires." —~— PC Ro 
అ *“.Roy Mbh-Eng.Tr 
జజ కాశ్యపస్య కశ్యప గోతంప్యు కణ్వస్య 127) — నీలకంఠ. 
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ఇష్టిపశుబంధనసోమాది యజ్ఞములందు (పధానములైన బుక్కులు 
పఠించు బుగ్వేదులు, యజ్ఞవిధానమున కంగభూతములైన కల్పసూత్రాదులు 
తెలిసిన యజుర్వేదులు, సామగానముచేయు సామవేదులు, అథర్వశీర్ష 
మంతుము లెణి(గిన యథర్వ వేదులును నా య్మాశమమునం దున్నట్లు 
మూలమునందు స్పష్టముగా వర్ణింపంబడియుస్పుది. 
బుచో బహ్వృచముఖె శ్చ సేేర్యమాణాః పద(క్రమెః | 
శుశ్రావ మనుజవ్యా((ఘా వితతేషిషిహ కర్మసు ॥ ప్ర 


యజ్ఞ విద్యాంగవిద్చిశ్చ యజుర్విద్భిశ్చుశోభితమ్‌ | 
మధురై; సామగీతె తెశ్చ బుషి ఖి ర్నియత[వతై sn 88 
భారుండసామగీతాభి రథర్వశిరసోద్లతై ః i 

యతాత్మభిః సునియత్రై క శుశుభే స తదా(శ్రమః i 89 


ఆథర్వ వేదప వరా: పూగయజ్ఞియ సామగాః 
సంహితామీరయన్ని స్మ సద్శకమయుతాం తుతే॥ 40 
—వాళ.భా ఆది. 70, 50.40 
ఆ కణ్వా(శమమునందు అష్టకో పధానవిధానము నెజింగి యజ్ఞవేదీ 
నిర్మాణక ళయందు కుశలులయిన శిల్పి బాహ్మణులును గలరు, 
యజ్ఞసంస్తర విద్భిశ్చ' కఏమశిక్షావిశార దై 8 mn —-704 
ఈ వర్ణనము వలన మహాభారతకాలమున వైదిక యజ్ఞకర్మపరాయణులు, 
యజ్ఞ వేదీ నిర్మా ణకుశలులు వేదవేదాంగ వేత్తలు, బహుశా స్ర్రజ్ఞాలు [నానాశాఖ్రషు 
ముఖ్యెశ్చ | నదీతీరము లందాశంమములు నిర్మించికొని వైదిక థర్మపరిరక్షణము 
చేయుచుండిరనియ్ము, వారిలో కశ్యపగోత్తులు ప్రముఖులనియు6ందెలియుచున్నది. 
వితకేషు వైకానికేషు ఇష్టిపశుసోమాదిషు ప్రవర్త మానేషు॥ 87 ॥ 
యజ జ్ఞ విద్యాయా మంగభూతాని కల్పసూతాిదీని ॥ 38 ॥ 
భారుండ సామాని పూగయజ్ఞియ సామాని చ సామ్నాం అవాంతర భేదాః ॥ 89 ॥ 
|, యజ్ఞసంస్తరః ఇష్టకాద్యుపధానక మః ౪ 421 _నీలకంఠ, 
“యజ్ఞ వేదీకీ రచనా కే జ్ఞాతా॥” _ పండిత రామనారాయణదత శా స్త్రీ 
.. మహాభారత ౬ హిందీటీక. 


“And there were many. Brahmins skilled in the art of making 
sacrificial platforms and in the rules of Krama Sacrifice’ 
ఎని, 0. Roy. M bh - Sec. LXXI, 


104 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 
పుతకామేషి 
= యు 


అన్ని సృష్టిం వాజంభరం దడా త్యగ్నిర్‌ వీరం (శుత్యం కర్మ నిష్టాం | 
అగ్నీ రోదసీ పచరత్‌ సమంజ న్నగ్నిర్నారీ వీఠరకుకిం పురంధిమ్‌ ॥ 
= బుగ్వేద. 10-80-1 
[అగ్ని జయశీల మైన హయము నొసగును, అగ్ని కర్యనిష్టులె యశోవంతులగు 
వీరపుతుల నొసగును. అన్ని వృథివ్యాకాశములందు. వివిదరూపములతో 
జరించుదుండును, అగ్ని స్త్రీలకు గర్భధారణ మొనరించి వీరసంతాన మొసంగును)] 


సంతానార్థ మగ్నిని పూజించుట యార్యసంపందాయ మసనీయురు నగ్నిని 
పూజించి యార్యస్త్రీలు వీరసంతానమును గాంచుచుండిరనియు, వివరించుచు 
శివనాధ ఆహితాగ్ని శ్రీరామజన్న్మో దంతము నుదాహరించినాండు. 1 


అథర్వ వేదమునందు సంతానదాయకములగు మంత్రతం (తము లున్నవి. 


ఆభ ర్వ వేదో క్ర సిధ్రముం|తముల చేతను దద్విధానముచేతను నికు 
పు[తనంతానముకొ జకు పుతకామెష్టి నొనరింతు నని బుష్యశృంగమ హర్షి 
దశరధునికి( జెప్పినట్లు వాల్మీకిరామాయణమునందు( వర్ణింపబడినది. 
ఇష్టిం తే కరిష్యామి పుత్రీయాం ప్వుతకారణాత్‌ | 
అభథర్వశింసి(ప్రోకె ర్కంతైః సిద్దాం విధానతః ॥ 
చం y= Mn 


వారా బాల. 15.2 


కావున ప్వుతకామెష్టి యథర్యోకవిధానమున6 జేయంబడుచుండెడి దని 
తెలియుచున్నది, 
“కశ్యపపంజాపతి తొల్లి పెద్దకాలంబు. తపంబు చేసి పుత్రకామేష్టి. జేసి” 


జ యా కు 
క|దూవినతలకు సంతానము పుసాదించినాండు. 2 


1. Cf: Sivanath Ahitagni: Rugveda Sara Samhita. —P 12" 


’The mantra mentions some of the fruits of Agni's worship 
which are endorsed by the ancient history of India. Rama the 
hero son, famed and firm in duty was born as the result of 
PUTRESTI YAJNA by 08527200౧2. ' The women folk of the Aryan 


worshippers of Agni may be 581610 have literally teemed with 
hero sons.” 


వ, నన్నయ _ భార. ఆది. 2.4 [వ్యా.భా, ఆది, 3-157 


యజత;ః పుత) కామస్య కశ్యపప్య పిజాపకేః 1 


శిల్పకళాదర్శనము 105 


(దుపదుని పుతిక్షామేస్టి 

ద్రుపదుండు రణరంగంబున (దోజు వధియించునట్టికొడుకు, నర్జునునకు 

బేవి యగునట్లి రూంతునుం బడయుదు నని పక ప క బాాంహ్మణుల 

నివాసంబ కతతజని నిత్యంబును (బాహ్మణ నోపాస్తి సేయుచు యు 

గంగాకూలంబునందు వ వానపంస్థవృత్తి నున్న యాజోప యాజు లనువారి నిద్దజి 

ప — సక్తులం గాశ్యపగోతుంలం గని వారికి నమస్కరంచి యందు 

నాండతయయూ ద దవామిహాము నవ్వుతు? బెదధయైన వాని నుపయాజు 
నుపొసించి యిట్లనియె. 

మునినాథ నాకు సత్పుతజననం బగునట్టి (కతువు సద్విధి6 గావిం 

చిన గృతకృత్యుండ 'నగుదుం గొనుమిచ్చెద నీకు లక్ష గోదేనువులన్‌ 

.. నన్నయ, భార. ఆది. 7.8.9 

ఉపయాజుం డందుల కంగీకరింపక ఫలార్టి యగు మాయన్న న్‌ 

కభిమతంబు సేయు6 బొమ్మనన 1దుపదుం డరిగి సంహితాధ్యయనాగ్ని 

"హో హో (త్రాదులమిన_ పంచమహాయజ్జం జులు సేయుచు. నీలోంఛవృత్తి  భైక్ష 

సంధారిత క కుటుంబభారుండై ' ఘూ రతపోప్యేత్తి నున్న యాజునకు నమస్కరించి, 

తన కోరికను డెలిపి పౌర్టింపయగా నామునివరుడు యాజకత్వమున 

కొడంబడినాండు. 

యజ్హోప పకరణదంవ్యంబులు సముకట్టికొని యథావిధి నుపయాజుండు 

సహయుండుగా న్నాతామణి యయిన కొకొలాదవి పత్నిగా |దుపదుండు 

పు త్తం కామేష్టి సేయించిన నందు మంతాహుతులం డృప్తుండయిన 


'బజ్వాలాఖీలాంగుండు కరవాలబృహచ్చాపధరు(డు వరవర్మకిరీ 

టాలంకారుండు వహ్నియ పోలె రథఖారూఢు. డొక్కు ఫుత్తుుండు పుట్టిన్‌ 

కులపవిత్ర సితేతరోత్సలకోమలామలవర్ల యు 

త్చలసుగంధి లసన్మ్యహోత్పలపత్రనే(త్ర మదాలికుం 

తలవిభాసిని దివ్యతేజము( దాల్చి యొక్క. కుమారి త 

జైనలనకుండము నందు. బుగ్మై (ఐసన్నమూర్తి ముదంబుతోన్‌. 

= నన్నయ, భార. ఆది, 7. 17-20 
పుతకామేష్టి చేయుటకుంగావలసిన య జ్జోప పకరణములు, 
ఆగ్నికుండములు నిర్మించువారు శిల్చులే. 


108 (శ్రీమదాంధ్రమహాభారత 


ద్రుపదుని కొజుకు పుత్రకామేష్టి యొనరించిన యాజుండు హవనాంతమున 
హవిర్దహణార్ధము శీ ఘముగా రమ్మని (దుపదుపత్ని నాహ్వానింపంగా నామె 
పు తదాయకమగు హవిస్సును (గహించుటకు తాను శుచిస్నాతయై వచ్చు వజికు( 
గొంతతడ వాగు మని యాజుని కోరినట్టును, యాజు6 డంతట “నీవు వచ్చి 
హవిస్సును [గహించినను, రాక యచటనే నిలిచియున్నను, యాజునిచే 
పచనముచేయయడి యువయాజానిదే నభిమం|తింప(బడిన యా హవిస్సు 
యజమానుని కోరికను తప్పక తీర్చు” నని పలికి సుసంస్టృతమయిన యా 
హవిస్సు నగ్నికాహుతి యొసంగంగా నగ్నికుం డము నుండి యొక్క 
కుమారుడు, నొక్క కుమారియు దుద్భవించినట్లు వ్యాసభారతము నందు 
వర్ణింపబడినది. 
ఆచభ్యే కర్మ వై తానం తదా పుత్ర ఫలాయ చె । 
సచ పుత్రో మహావీర్యో మహాతేజో మహాబలాః | 
ఇష్యుతే యద్విధో రాజన్‌ భవితా తే తథా విరి ॥ 88 
యాజస్తు హవనస్యాంతే దేవీ మాజ్టాపయత్తదా । 
(పేహి మాం రాజ్ఞి పృషతి మిథునం త్వాముపస్టితమ్‌ 11 86 
_అవిలిప్తం ముఖం బిస్మన్‌ దివ్యాన్‌ గంధాన్‌ భిభర్మిచ | 
సుతార్హే నోపలబ్దాస్మి తిష్ట యాజ మమ (ప్రియే ॥ 87 
యాజేన (శ్రపితం హవ్యముపయాచేనాభిమంత్రితమ్‌ । 
కథం కామం న సందధ్యాత్‌ సా త్వం వి(పేహి తిష్ట వా॥ 88 
ఏవము కొతు యాజేన హుకే హవిషి సంస్కృ తే 1 
ఉతస్థా పావకాత్‌ తస్మాత్‌ కుమారో దేవసన్నిభః ॥ 80 
కుమారీ చాపి పాంచాలి వేదీమధ్యాత్‌ సముత్ధితా 1 44* 
ఆ కుమారునిపేరు ధృష్టద్యుమ్నుండు. ఆ కుమారియే కృష్ణ. దౌంపది. 
పౌ చూడు 2 వ్యా.భా. ఆది. 187. 83-44. చిత9శాలా(పతి, 
వైతానం శాతాన్ని సాధ్యం | ఆచఖ్యే ఆఖ్యాతవాన్‌ ॥ 86 ॥ _ నీలకంఠ 
శపితమ్‌ పక్వమ్‌ 1 కేతంరేతః ' సేకం వినా ఆవయోః సామర్థ్యాన్‌ మిథున 
మత్పత్స్యత ఇత్యర్థః | విప్రేపా దూరంవాగచ్చ తిష్టం వా । పయోగవిధిస్తు 
న విలందిం సహాకే ఇత్యర్థః ॥ 88 ॥ _ నీలకీంఠ 
వైతానికం జహుయా దగ్నిహోత)ం యధావిధి ॥ _ కాశీఖండ _ 40, 5 
[ వెతానికం గార్డ పత్యకుందస్టానా మన్నినా మాహవనీయ దకిణాగ్ని కుండయో 


నజ యి. nM 


లా కాన త చ న్‌ క్‌ చా 
ర్విహారొ వితానం తద్భవం వెతానికమ్‌ _ (శ్రీరామ నందవ్యాఖ్య 7 
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వముంత౨పంభావము 


కుంతీదేవికి మం|త|పభావముపలన సంతానము కలిగినట్లు 
భారతమునందు వర్ధ్థింప(బడినది. ; 

“ఈ మం[తంబున నీవెయ్యేని నొక్క వేల్పు నారాధించి తవ్వెల్పు 
నీకోరినయట్టిపు తకుల నిచ్చు”నని దుర్వాసుండనుసిద్ధముని కుంతీదేవి 
కాపద్దర్మంబుగా నొక్క దివ్యమం (తంబు [పసాదించి నాడు. - నన్నయ. అది. 5.16 

అది దేవతావశీకరణమం|త మనియు అథర్వ శిరోపనిషత్తు నందురి 
జెప్ప (బడినదనియు వ్యాసభారతము వలన దెలియుచున్నది. 
తనకి స ప్రదదౌ మంత్ర మాపధర్మాన్వ వేక్షయా । 
అభిచారాభి సంయుక్త మ(బవీచై పవ తాం మునిః ॥౫* 
' యం యం దేవం త్వమేతేన మంతశకేేణావాహయిష్యసి | 
తస్య తస్య పీభావేణ తవ పుత్రో భవిష్యతి ॥ 
వ్యాధా. అది. 111.6, 7? 
తత స్తా మసవద్యాంగీం (గాహయామాన సద్విజః | 
మం(త్రగ్రామం తదా రాజ న్నథర్వశిరసిశుతమ్‌॥ --వ్యా.భా.వన, 805,20 
కుంతి కన్యగా నున్నపుడే దుర్వాను. డొసంగిన మంత్రశక్తిం బరీక్షించి సూర్యుని 
వలన వను షేఖుని, వివాహానంతరము భర్భ నియోగంబున ధర్మపవనేం. దుల 
నారాధించి వరుసగా ధర్మజభీమార్ద్జునులను ఖబడసినది. 
మాదియు నదేవిధముగా న శ్వి నీదేవతలను (పార్టించి నకుల 
సహదేపులను బడసినది. 
మగ ధాధినాథఘుండగు బృహ్మదథుండు సంతానార్థము విప్రమునిదేవపూజల 
వివిధవిధుల, పుతకామష్టులను నొందు పుఖ్యకర్మయుక్తులను జేసిపడయంగ 
నోపక, చండకౌశికుండను మునివరుని (పార్టింపంగా నమ్ముని, పవరు. 
తొకచూతఫలము నభిమంతింంచి బృహ దథున కిచ్చి యీఫలంబు వలన 
నీకొక్కుప్పుతు డుద్భ విల్లు నని చెప్పినాడు.! ఈ యభిషుం తితచూతఫల 
(పభఖావమ జరాసంధుని జన్మమునకు మూలము, 


ణః ఆపద్దర్మాన్వ వేక్షయేతి భావి సంతాన (పతిబంధ స్యానాగతావేక్షణేన। 
అభిదారోః వళ్యాకర్షణాది దృషఫలం తద్యుక్నమ్‌॥ _-- నీలకంఠ. 


Ce 
పోల్చ : వ్యా భా. వన. 122, 85. _ సమేఒభిచార సంయక్తమాచష్ట భగవాన్‌ వరమ్‌!” 
(అభిచారో దేపతాకర్గణశ కి స్తద్యుక్న మ్‌.) — నీలకంఠ, 
1. నన్నయ భార. సభా. 1 136.148, 


108 


మంత తంత [ప్రయోగములు 


సంతానోత్పత్తసాధనములందు ఓషధీక్చ్సుతచరుభక్షణము ప్రధానాంశముగా 
గనుపించుచున్నది. 
భృగుపుత్రుండగు బుచీకుండను మహాముని పత్ని సత్యవతి “దేవా 
నీ (పసాదంబున నాకొక్క కొడుకును మజ్జనని కొక్క కొడుకు నుదయింప 
వలయు” నని (మొక్కినం గరుణించి భృ గుండు నీ కోరినయట్ల యగు 
ప లం నివు మేడ్మిమానిం గౌ(గలింపుము నీ జనని నశ్వక్ధంబుం 
గౌంగిలింపు మను మనిన నయ్యిద్దజు. దదాలింగన విపర్యాసంబు సేసిన 
నెజింగి భృగుండు కోడలి కిట్టనియె. 
పుత్రుడు నీకు బరహ్మకులపూజూర(డు పుట్టియు వాండు దారుణ 
క్షతచరి(తు(డై పరగు సత్త మునన్‌ మణి" నీ సవి|త్రికిన్‌ 
క్ష[తియుం డుద్భవిళల్లియు నఘక్షయశారణు(.డున్‌ మహాతపః 
పాత్రుడు నై ధృతిం బడయు బాాహ్మజుభావము భూరి తేజమున్‌, 
--నన్నయ. ఆరణ్య. 8 195.5 
వ్యాసభార తమునందు ఉదుంబరాశ్వత్టవృకాలింగనములే కాక 
చరుభక్షణమును చెప్పబడినది. 
బుతౌ త్వం చైవ మాతా చస్నాశతే పుంసవనాయ వై 
ఆలింగేతాం పృథగ్‌ వృకే సాశ్వత్థం త్వ ముదుంబరమ్‌ ॥ 85 
 చరుద్వయమిదం భ్యదే జనన్యాళ్ళ తవైవ చ । 
విశ్వమావర్శయిత్వా తు మయా యత్నేన సాధితమ్‌ ॥ 06 
పాశితవ్యం ప్రయత్నేన తేత్యుక్రాదర్శనం గతః 
ఆలింగన చరౌ చైవ చక్రతుస్తే విపర్యయమ్‌ ॥ 87 
--వ్యాభా, వన. 115. 88.07% 
విరాట్‌ పురుష మంజ్రాభిమంతృతములయిన యీ చరుపులను భకించినచో 
విశ్వ(సష్ట్రసదృశులయిన పుతుంలు జన్మింతు రనియు6 జెప్పం బడినది. 
విరాట్‌ ప్రరుమ? డన విశ్వకర్మయే. కావు ష్‌; నా చరువులను విశ్వకర్మ సూక్తము 
తోడనో పురుష సూక్తముతోడనో యభిమం|తింపవలయు నని తెలియుచున్నది. 
Tr 
* చూడు వ్యా భా. వన, 115 _ 86, 87 


విశ్వం విరాట్‌ స్వరూపం ఆవ వర్న యిత్వా ముహుక్కుహు రనుసంధాయ ఏతయో 
శ్చరొ ేర్ళక్షణేన విశ్వసష్టృ తుల్య ష పుతౌ9 భవిష్యతి ఇతి భా 196 ॥ నీలకంఠ 
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Se యీ చరుద్వయమునం దొక్కటి (బహ్మతేజో 


విరాజిత మనియు వజళజొక బి క్షతపిర్యోపేత మనియు జెప్పంబడినది, 
అ ప్ప రమ ధర్మపరు౦డుు, “ రెండుచరువు లొనర్చి 


యొక్కండు (బాహ్మణత్వ మతు్యుజ్వృలముగనొనర్చ నొకటి రాజభావంబు 
నధికతీ| వముగం జేయ. జాలు నట్టుగ నిజతపశ్శక్తి ( జసె 1 
జొదుంబర్యాదిమణి [కవచ] భారణమువలన గుహ్య రోగములు నశించి 
పుత్తొొత్పాదనశక్తి కలుగు నని అథర్వ వేదమం (తముల వలన దెలియుచున్నది. 
అయ మౌదుంబరోమణి ర్వీరో వీరాయ బధ్యతే । 
స నః సనిం మధుమతీం కృణోతు రయిం చ 
నః సర్వవీరం నియచ్చాత్‌ i _-అథర్వ 19, 81-14 


[ ఈ దొదుంబరమణి వీరశకి న కీసంప పన్న మైనది, ఆది మాకు మధురోపభోగములు 
. కలిగించుగాక |! పుతం సంతానరూపమగు నే నై శ్వర్యమును (పసాదించుగాక. ] 


ఉదుంబరవృక్ష | మెడిచెట్టు] ల యోనిరోగ నాశకములనియు, 


గర్భసంధానకారకము అనియు నాయు ర్వై దిక నిఘంటు రత్నాకరవ 
చెప్పుచున్న ది, 2 


కావున నా చరుద్వయమునందు ప పుష్టిక రములు గుహ్యరో గనివారకములు 
గర్భసంధానకారకములును సా త్త క్ర రా జన గుణ పథానములును నగు 
నోషధులు కలుపంయలడియుండు నని యాహింపవచ్చును. 


ఇప్టి వలన మనోరథసిద్దికవసరమగు సంకల్పబలమును, క్‌షధ్‌ 
యుక్కములు, మం త్రపూతములు నగు చరువులు భకించుట వలన స్త్రీలకు 
గర్భధారణమున కవసరమగు క్షే త్రశుద్ధియు గలుగు నని చెప్పవచ్చును 


ఈ యుదంతముల వలన  మహాభారతశాలమున  సంతానహినులగు 
వంపతులు పుత్తంకా మెష్టులు, మం[తతం[త (పయోగములు సంతానపదము 
అని భావించుచుండి రని స. 


1. తిక్కన భార. ఆనుశాననిక, 1, 106.7 = వ్యాధా, అను, ఆ 4. 28.58 
2, చూడు ;. స్వామీ బంహ్మాముని పరివారిజక = అథర్వ వేదీయ మంతివిద్యా 
దయానందసంస్థాన్‌ నయా డిల్తీ పు. 21 


110 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత: 


జనమేజయుని సర యాగము 


“జనమేజయుండు కాశిరాజపు[తియయిన వపుష్టయను మహాదేవి 
ధర్మపత్నిగా సర్పయాగదీక్షితుండయి, 
శాస్త్రిపదిష్ట ప్రమాణలక్షణనిపుణ శిల్చాచార్యవి నిర్మి తంబును 
యజ్ఞోవకరణా నేక ద్రవ్యసంభా రసంభృ తంబును 
పృభూతథ నధాన్యసంపూర్ణంబును, స్వస్వనియుక్త [క్రియారంభసం[భమ 
పర్శిభమద్‌ (బాహ్మణనివహంబును నయిన యజ్ఞాయతనంబున క్‌ నున్నట్లు 
నన్నయ వర్హించినాండు. --నన్నయ భార, ఆది. 2. 25 
యజ్ఞాయతననిర్మాణమునకు ముందు వేదవేత్తలయిన యుత్వి జాలు 
శాస్తానుసారము భూమాపనము వేసి శాస్త్రోక్త విధి పకారము యజ్ఞశాలను 
ర్మించినారు. 


జ 


తతస్తే బుత్విజస్తస్య శాస్త్రతో ద్విజసత్తమ | 
తం దేశం మాపయామాను ర్యజ్ఞాయత నకారణాత్‌ i 
యథావద్వేదవిద్వాంసః సర్వే బుద్దెః పరంగతాః | 
బుద్దా పరమయా యుక మిష్షం ద్విజగుణౌ ర్యుతమ్‌ i 
ఢా అలి య్‌ యా 
(ప్రభూతధనధాన్యాఢ్యమృత్వి గ్బిః సునిషేవితమ్‌ | 
నిర్మాయచాపి విధివ ద్యక్షాయతన మీప్పికమ్‌ 1 
---వ్యొ, భా. ఆది, 51, 10. 8 
ఇట విధి యనిణా శు ల్ఫ సూ తాదులందు( బెప్పంబడిన పద్దతి. 
యజ్ఞ వేదికలను శిల్చశాస్తానుసారము నిర్మింపవలయును, 1 
జనమేజయుని సర్పయాగమండపము శత స్తంభయుక మె మనోహరముగా 
నున్నట్లు దేవీభాగవతమునందు వర్ణింపబడినది, 
గంగాతీరే శుభాం భూమిం మాపయిత్వా ద్విజోత మెః i 
కుర్భంతు మండపం స్వస్థాః శతస్ర్త్రంభం మనోహరమ్‌ i 
వేదీ యజ్ఞస్య కర్తవ్యా మమాద్యసచివాః ఖలు ॥ 
; -_ దేవీభాగవతము, స్కంద 8.12. 50, 61 
1. చూడు; డా॥ కోగిరాల సత ్యవారాయణ | (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 
- శిల్చకళాదర్శనము, _ద్వితీయభాగము, పుట, 24 
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యజ్ఞాయతననిర్మాణానంతరము బుత్విజులు జ నమేజయుని 
సర్పయాగదీకితుని జేసిరి. 
ఇంతలో ' వాస్తువిద్యానిపుణుండైన పౌరాణికుం ” డొకం డటకు వచ్చి 
ప 
యా యజ్ఞము పూర్తి కా దని రాజునకు6 చెప్పినాండు. 
అనభూ యీ యజ్ఞము విధిసనాథబుత్విక్ప్ర) యోగసంపూర్ణంబ 
య్యును గడచననేరదు, నడుమన యుడుగును భూసురోత్త మనిమితృమునన్‌ 
__నన్నయ. భార. ఆది. 1 204-10 
కారణమేమన యజ్ఞమండపము నిర్మింప(బడినస్టలమును తన్నిర్మాణ 
('పారంభముహూర్తమును సలక్షణముగ లేవు. 
మూలమునం దిట్టున్నది. 
స్థవతిర్చుద్దిసంపన్నో వాస్తువిద్యావిశారదః | 
ఇత్య(బవీత్‌ సూత్రధారః సూతః పౌరాణికస్తదా ॥ 
యస్మిన్‌ దేశే చ కాలే చ మాపనేయం పివర్తితా | 
బ్రాహ్మణం కారణం కృత్వా నాయం సంస్థ స్యతే (కతుః ॥ 
. = వాక్ట.భా. ఆది. 51.15, 18 
అత పొరాజకుండనంలగా శిల్పాగమశొస్త్ర వేత్త యనియు బాతిచెతసూతు6 
జనియు నీలకంఠుండు వివరించినాండు. 1 
సూత, సూ[తధార శబ్దములు నిల్చి పర్యాయవాచక ములు, స్థపతి యన 
శిల్పాచార్యుడు. | 
శిల్పాగమ వేత్త రమైన యా సూతుడు, సూతృంధారు(డు మహామేధావియు 
వాస్తువిద్యావిశారదుండు నైన స్థపతి కావుననే యతడు వేదవేదాంగ వేత్తలు 
నిర్ణయించిన వాస్తు ముహూర్త దోషములు తెలిసికొని ' తత్పర్యవసానము 
తెలిపినాండు. 
1. చూడు :. వ్యాభా. ఆది. 51. 15. చితశాలాపతి, పృ, 202 
సూకో జాతా మోరాణీకః శిల్పాగమవేతా॥ ___వీలకంఠ॥ 


Cf.:- EW, Hopkins : THE GREAT EPIC OF INDIA. ౧. 56 
“The Sutradhara appears only in 1-51-15, where he is a 
Sthapati, or architect and a Sutaha Pouranikaha. 106 
application of the name is here apparently to the Sutra, lines 
or plans drawn up by the architect. ప 
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అ స్థపతి పేరు ws 


న వ్యాస వైశంపాయన పైల స సక ళు సహాయుండైన 
వ్యాసుం డుషదష్టగా శుక శ్వేతకేతు...... సోమ్మశవసు లాదిగాంగల 
మహామునులు సద స్యులుగా నీలాంబరపరిధానులును ధూమసంరక్త 
నయనులును నై యాజ్ఞికు లగ్నిముఖుంబు సేసి వేల్వం దొడగిరి: " 
సర్పయాగము మారణహోమము. అట్టి యజ్ఞములందు బుత్విజులు 
రక్తవస్త్రములు లోహితోష్టీషములు రక్త మాల్యములు థధరింపవలె నని 
మత్స్యపురాణమునందు' జెప్పంబడినది. 
హోమం కుర్యు స్తతో విప్రా రక మాల్యానులేపనాః | 
వినీతా లోహితోక్టీషా లోహితాంబిరధారిణః ॥ —మత్స్య .92. 162* 
స ర్ప యాగ ము నందలి యాజ్ఞికులు నీలాంబరపరిధానులగుట 
నయ్యాగవిశేషముగా నున్నది. 
ధరణిసురమం(తహోమస్సురణను వివళులై భూరిభుజగ(ప్రభు లొం 
డొరు€ బిలుచుచు నధికభయాతురులై కుండాగ్ను లందు. 
దొరగిరి పెలుచన్‌. 2 
కాని యా యజ్ఞము పూర్తి కాలేదు. 
“జనమేజయుం డాస్తీకపార్టనంజేసి సర యా గ ముడిగించె.” 3 
లోహితాక్ష స్థపతి జోస్యము నిజమైనది. 
దినిని బట్టి సమస్తనిర్మాణ కార్యములందును వాస్తువిద్యా విశారదులగు 
స్థపతులను సం 'పదించుట మేలని తలియుచున్నది. 
ఒనర వ ము ంర(్రనకు జరత్కారుసకు సుతుండై న మహో 
మునివరు నాస్తీ కు ముదమున దలచిన నురగభయము. 
బొందదు జనులన్‌. 4 


1, నన్నయ, భార, ఆది. 2. 711 = వ్యా.భా, ఆది. 52. 1.2 
* పోల్చు ; వార్కా యుద్ధ. 80. 5_7 

2 నన్నయ. భార. అది. 3, 212 

8 ఆదే 2. 288 

4. ఆదే 2, 287 
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పంచ వమహాయజ్ఞ ములు 

పంచయజ జ్ఞ(ప్రవృశ్తే న గృహ్య నేన విశేషతః 

పంచయజ్ఞాంస్తు యో మోహన్న కరోతి గృహా (శమే। 

తస్య నాయం 0 న చ పరో లోకే భవతి థధర్మతః॥. 

వ్యా. భా. కాంతి, 140.0, 7. 
(ప్రతిదినము పం చయజ్ఞ్జములు చేయుట గృహస్థధర్మము. 
గృహస్థాశమ మందుండి మోహవశమున పంచయజ్ఞములు చేయని 
మనుజునకు ధర్మక ర్మాచరణసౌధ్యములయిన యిహపరపాౌఖ్యము లుండవు. 


దేవయ జి ము (బహ్మయజ్ఞము, భూతయ జ్ఞముు పితృయజ్ఞము, 
మనుష్యయజ్ఞము"; నను నైదును పంచమహాయజ్ఞములు. EE 


1. అగ్నిహూ|తమునందు సుగంధదంవ్యాదులు వేల్చుచు నగ్ని 
ముఖమున పరమెశ్వరునుపాసించుట దేవయజ్ఞము, 


2, సొంగ వేదాదిశాస్త్రాథ్యయనాభా్యపనములు నరక (న (బ్రహ్మ 
యజ్ఞము. - 


38. [పతిదినము ఉప్పు కలియని పక్వాన్నమును విశ్వేదేవుల కొజికు 
గృహ్వాగ్నియందు హోౌోమముచేయుట భూతయజ్ఞము. 
4. జ్ఞానపూర్జులైన పితృదేవతలకు చేయు తర్పణాదులు పితృయజ్ఞము. 
ర్‌, అతిథిసత్కారము మనుష్యయజ్ఞము, 
తర్పణం బుభుయజ్ఞః i స్వాధ్యాయో (బ్రహ్మయజ్ఞకః | 
!  భూతయజ్డో బలిర్యజ్ఞో క 
పిత్ధానుద్రిళ్య యత్‌ కర్మ పితృయజ్ఞః (ప్రకీరి,తః 1 
* చూడు :- భట్టనీలకంఠ : ఆచారమయూఖము, పిథమఖండము, పు. 60. 
“* ఆధాత్య పంచమహా యజ్షో దేవయజ్డో (బహ్మయజ్లో 
భూతయ జః పిత్ళయజ్లో మనుష్యయజ్ఞ ఇతి, "" 


“ తదగ్నే జుహోత్రి స దేవయజ్ఞః యత్‌ స్వాథా గయ మదీతే స న 
యద్‌ బలిం కరోతి స భూతోయజ్ఞ 8 యత్‌ పితృభ్యో దదాతి స పితృ యజ్ఞః 
యక్‌ మనుష ఇభ స మనుష్య యజ్ఞ ఇతి ॥ _ఆశ్యలాయన గృ పీ బార. కీ- చ 4 


స ఆశ్వ మేధికసర్వణి _ వై ష్టవధర్య పర్వ ఆ 92. గీతా ప్రస్‌ పితి. పు. 6837. 
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1. దేవ యజ్ఞము * అగ్ని హో తము 


వైదికార్యులు ఆగ్నిముఖమున పరమెశ్వరారాధనము చేయుచుండిరి. 
నిత్యాగ్ని హో తులు. అగ్ని ముఖమున సుగంధ దవ్యములు, మధుర 
పదార్థములు, పుష్టికరములగు ఘృతక్షీరాదులు, రోగనాశకములగు సమిధలు 


సోమలతాదులు వేల్చుట వలన పరిశుద్దవాతావరణ మేర్చడును. ధూమము 
మేఘముగా మాజి సకాలమున వర్షములు గురియును. 


' అనవరతయాగతర్చిత పర్షన్యప్రసాదమునం గోరినయప్పుడు వానలు 
గురియుచు సకలసస్యసమృద్దియుం (బజావృద్దియు నగు” 1 
లోహకారాదిశిల్పులు అగృిాభమును శిల్చ కార్యములు చేయుచు 
జగచ్చిల్సి యగు విశ్వకర్మపరవ వుశ్వరుని సేవింతురు. 


అనవరతశి రం య జ ము వలన సకలజనో పయోగివస్తూత్సత్తియు 
సాధథనసంపత్తియు గ చున్నది. 


జర 


తా సుజిహ్వా పహ్వయే హోతారా దైవ్యా కవీ! 
యజ్ఞం నో ప. మిమమ్‌ ॥ _-బుగ్వేద. 1.188 


[మా శిల్పవిద్యామయ యజ్ఞమును పారం థించుటకు ఆగ్ని, విద్యుదగ్ని యను 
హోతల నాహ్వానించుచున్నాను. ] 


కా శ్య పు డెన కణ్వునాశంమమునందు అగ్ని హూ (తగృహము 
అనేకము [అగ్న్యగారై శ్చ బహుభిః ॥ పూ భాం ఆద్మి 820) 


భృగుండను విప్రుండు తన ధర్మపత్ని నగ్ని హూ(తమునకు నగ్నులు 
విహరింపు మని పంచి యఖి 'షేచనార్థమరుంగ .. పులోము డను రక్కసి 
యగ్ని హో తృగృహమునకు వచ్చి నాం డని వర్పంపంబడినది. 2 


క్‌ల్పాచార్యులయిన కశ్యప భృగ్వంగిరఃపృభృతుల యగ్ని హోత్రం 
గృహములు శిల్చ్పశాలలై యుండు ననుటలో వి|పతిపత్తి యుండదు. 
4. నన్నయ. భార. ఆది. 8.532 
* చూడు; దయానంద : బుగ్వేదభాషాభాష్యము. పు, 16 
క యజ్ఞమ్‌ హవన్‌ వా శిల్పవిద్యామయ యజ్ఞకో !» 
2. నన్నయ. భార. ఆది, 1.120 = వ్యా.భా. ఆది, 5-21 
“ ఆథాన్నిశరణే పశ్యజ్ఞ్వలంతం జాత వేదసమ్‌॥ ” 
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మంథనక్రియద్వారా అగ్నిని మొట్టమొదట భూలోకమున కాహ్వానించి 
స్థాపించిన వారు భృగువులు. పవి(తు(డైన యగ్ని వసువుల 
సంబంధములగు సమస్తకర్మలకు కారణభూతు(డు, 
ఉపవోచంత భృగవో మంథంతో దాళా భృగవః । 
అగ్నిరీశే వసూనాం శుచి ర్యో ధర్డి రేషామ్‌ ॥ --బుగ్వేద. 1,127.74 
మజయొక మం;తమీ విషయమునే రూఢి చేయుచున్నది, 
య మేరిరే భృగవో విశ్వవేదసం | 
నాథా పృధివ్యా భువనస్య మజ్మనా ॥ బుగ్వేద. 1-143 .4** 
విజ్ఞానా న్వేషకులయిన _ ఆదిమానవులలో మంథన్మకియవలన అగ్నిని 


బుట్టింపవచ్చు నని కనుంగొన్నవాండు అథర్వు6 డనియు వానికే యంగిరను. 
డని మజియొక పేరనియు డా॥ సత్యపశాక్‌ తెలిపినాండు. 1 


న Ae 
త ధిపతి. శల్చపిద్యా 


భృగువులు, అథర్వాంగిరసులు ఒకే కుటుంబమునకు డౌందిన వారనియు 
ఏ్‌రె _(పపుృుధమయజ్ఞస్థాపకు అనియు పండితు లూహించుచున్నారు. 
* చూడు :. దయానంద. బుగ్వేదభాషాభాష్యము. పు, 179 
క్ష ధర్హిః శిల్ప విద్యావిషయక కామోం కొ ఢారణ్‌ క్రర్నేహోరా॥ Es 


Cf వా Ralph T. H. Griffith : The Hymns of the Rigveda —1-27,7. 
The Bhrigus with their praver and praise, invited Him, 
the Bhrigus rubbing, offering gifts." 
(The Bhrigus = descendants of Bhrigu, the earliest cherisher 
of Agni or Kindler of fire.) 
జక Cf: 10164: 1 - 143. 4. 
“Him, All- possessor, whom the Bhrigus with their might 
brought to earth's central point, the centre of the world." 
Cf:- Krishna Rao M. Joglaker : Boquet of Hymns from Rigveda. 
“భృగవః --- ‘Roasters, consumers’ —- A class of mythological 
beings who belonged to the middle or aerial class of gods. They 
are connected with SA) and are spoken of as producers and 
nourishers of fire. They are associated with ఆంగిరసాః అథర్వణా కః 
బుభు కః | They are supposed to be the descendants of the sagd 
భృగు. 
1. Cf :- Dr. Satya Prakash : Founders of the Sciences in Ancient 
" Atharvan, also known as Angiras, is the first discoverer oO 
త్వామగ్నే పుష్క_రాదధ్యథర్వా నిరమంథత॥ బుగ్వేద. 8. 16.18. 


అన్నిరాతో అథర్వణా విద ద్విశ్వాని కొవ్యా _బుగ్వేద 10, 21.8. 


116 శ్రీమడాం(ధ్రమహాభారత 


2. (బహ్మయజ్ఞ వు 


స్వాధ్యాయము [బహయజ్ఞము. స్వాధ్యాయ మనంగా వేదాధ్యయనము. 
వేదాధ్యయనము వలన జ్ఞానవిజ్ఞానములు కలుగును. 
జ్ఞాన మన మోక్ష విషయక బుద్ది. విజ్ఞాన మన శిల్స మునకు సంబంధించిన 
బుద్ది, [మోకే ధీర్‌ జ్ఞాన మన్య[తవిజ్డానం ౪ శిల్ప్చశా స్రయోః] అమరము. 
జ్ఞానవిజ్ఞాన సముపార్దనములు ర బాాహ్మణకర్మలే. 


జ్ఞానవిజ్ఞాన మాసి ప (వాహ్లం కర్మ స్వభావజమ్‌॥ భగవద్గీత అ. 18 
వేదాధా సయనము "చేయ వారికి ' వారివారి యధికారమును బట్టి యాయా 
మం[తముల కనేకార్థములు స్ఫురించుచుండును. 
శ్రీ చయామురే నతి వంటి పండితులు వేదమంతృములందు శిల 
శాస్త్రరహస్యవ ములు నిక్షప్తములై యు యున్న వని గంహించి కొన్ని మం|తములకు 
శిల్ప పరమయిన యర్దములు జెప్నినారు. 
బుకామయోః శికే స్తే వొమార ఖే 1 
జ సోదృచః ॥ యజుర్వేదము, 4. $.* 
[ప్రతిపదార్థము "- "= ఓ .విక్వాంసులారా ; నేను, (బుక్సామయో1) బుగ్వేఎ ఎసామ వేదములను 
చదివినతరువాత (ఉదృ్భచః బుక్కు బాగుగా విత్యక్షము చేయబడు (అస్య యజ్ఞప్య) 
శిల్ప విద్యచే పిద్దమెన యీ యజ్ఞమునకు సందింధించిన (వామ్స్‌ శిబ్చేే మనస్సు లేక 
ప్రపిద్ధిల్పవిద్యచే. పిద్ధము చేయబడిన ఏ యీ శిల్చకళావిద్యలను ( ఆరఖ్యే ఆర: ఖిందు 
చున్నానో, మటియు. నేవి (మా నన్ను (పాతమ్స్‌ కాపాడుచున్నవో, (త్తే అవి 
(స్ట) ఉన్నవి వానిని విద్వాంసుల దగ్గజనుండి గ౦హా ంచుచున్నాను, 
. భావార్థము :_ మానవులు విద్వాంసుల దగ్గర వేదములను చదివి శల్పవిద్యను, 
చెతీపనులమ్మ సాక్షా కారము చేసికొని విమానాదయానముల యొక్క సిద్దిరూపకార్యము 
లము సాధించి లు పెంపొంద( జేయవలయును. ] 


అం యు రాలటం ఇం న 


జ్ఞాననిమ్దం పంల మున విప్పులు వేదాధ్యయన మొనరించి విరాట్పురుషు! 


తే పాత మాస్యయజ్ల 
ద 


a 
ల 


నం. 
విశ్యకవర్యృతత ము నుహాసింతుచు 
ఓ ఎటు 
రా క జ ప శ లా వె వ © 
విజ్ఞానాసషకులైన శిల్పి జాహ్మణులు వదఎదాంగాధ్యయన మొనరించి 
తదంతర్గతములయిన ER శాస్త్రరహస్య్థుములు (గహించుచు విశ్వశిల్చి యగు 
విశుకర్మపరమనురు దారాధింతురు. 
వం & 0 
క్‌ / గ్‌ నాగ స్ట ననన ననన 
ఇ చూడు ఎ దయానంద సరన్వతి ; యజు ర్వవభాష్యుము పు. 26 
Mima పు, 256, 57... సట ఆచార్యార్యులూ, 
“Dery కరు FS వ్‌ శాఖ ఆ దావ “ల మె 
పొకాశకులు ; అన్న మాధవరావు క్రగంథాలాుము,, ముదునూరు, కృష్ణాజిల్లా 
అ ౫ 
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మహాభారతకాలమున (పజలు “యజ్ఞంబులంజేసి దేవతల బుణంబును 
తపస్స్వా ఫథధ్వాయ (బ్రహ్మచర్య వతంబులంబేసి బముషుల బుణంబును.. 
వ య య, Rms. 
బాపవలయు ” నని తలంచుచుండిరి. --నన్నయ. అది. 5.70 


(బాహ్మణులు క్షత్రియులు వేదాధ్యయము చేయుచుండిరి. 
ఆంగిరసుం డను _బహ్మమానసప్పుతుని కొడుకు బృహస్పతి వేల్పుల 
కాచార్యుండై ఎలింగిె,. --నన్నయ్యు, ఆది. 8.08 
వ్యాసపుత్రుండైన శుకుండు, ధిషణుని గురుండుగ వరించి, యాచార 
పరిపాటి యవలంబించి యి ట్లువాధ్యాయవరణము చేసి 
“ఆతడు సదివింప వేద వేదాంగధర్మ 
శాస్త రాజనీత్యాదిక సక లవిద్యలును & (గమంబుగC జదివినాండు. 1 


= 


యోగాచార్యుండయిన శుకుంండు, వేదాధ్యయనశీలుండయి సకలదైత్య 
ణానవగణ్‌ొ నోపాధ్యాయుండయినాండు, 2 


శ్రీకృష్ణు డుం “వేదాదిసమస్త వాజు స్మ యములందు([బశంసితు (డై (డెనవాండు”3౩ 
ధృతరాష్ట్రుడు, “నను షడంగసహితంబుగా వేదాధ్యయనంబుే సేసి 
యర్దశా స్ర్రం బులందు6 గృతనిశ్చయుండ నయి*ో* నాండ నని చెప్పినాండు. 


వసుదేవపు రోహితు(డైన కథ్యపుండు పాండుకుమారులకు 6 (గమంబున. 
జౌలోపనయంబు లొనరించి వేదాధ్యయనంబు సేయించుచుండె. క్‌ 


a 


వేదాదివిద్యలందు శిల్చశాస్త్రమును కలదు. రథ సూ (ఈ. యం[త 
సూతాందులు శిల్ప శాస్తాంతర్గతములు, 

ఆధ్యాపనము (జాహ్మణకర్మగా పరిగణింపంబడినది. 

ఇం|ద|పస్థము నందలి |బాహ్మణులు సత్మర్మనిరతులు, 
తనరిరి తద్దైనంబున ననవరతము యజనయాజనాధ్యయనాథధ్యా 
పనదానములు( (బతి గహమును నను షట్కర్మములను భూసురవంశ్యుల్‌. 

--నన్నయ. ఆది, 8-64. 

1. తిక్కన శాంతి. 6. 2046 = వ్యా భా శాంతి. 824, 293-25 
2. నన్నయ. అది. 8 167 8. నన్నయ. నభా. 2-18 
4. నన్నయ, అది 6.124 5 నన్నయ, ఆది. 5187 
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3- భూతయజ్ఞము : వైశ్వదేవబలి 


వైశ్వదేవం హ్‌ నామెతత్‌ సాయం పా9తళ్చ దీయతే॥ 
బూ భా వను 2.60 * 
(పతిదినంబును బక్షి శునక శ్వాపదార్దంబు సాయం (పాతన్సుల యందు 
వెశ్వదేవంబు సేసి యమృతాశియు, విఘతాశియు. గావలయు ; య జ్ఞ శేషం 
బమృతంబు నాజయరంగు నతిథిభుక్త శేషంబు విఘసంబునాంబడు,; నట్టి వృత్తి 
వర్తిల్లు వా డుత్తమ. గృహస్థుడు. నన్నయ. ఆరణ్య. 181 
వెశ్వదేవబలి యందు. దకిణదిక్లున యమునకు, పడమట వరుణునకు, 
ఉత్తరమున సోమునకు, వాసుమథ్గ్గమునందు (పజా పతికి, (పాగుత్తరమున 
ధన్యంతరికి, (పాచీదిక్కునశ[కునకు, గృహద్వారమునందు మనుమ్యులకు , 
గృహాంతర్పాగముందు మరుద్దేవతలకు ఆకాశమునందు విశ్వేదేవతలకు బలి 
యొసంగవలయును. " 
దకిణాయాం యమాయేతి (పతీచ్యాం వరుణాయ చ | 
. పోమాయా చావ్యుదీచ్యాం వై వాస్తు మధ్యే పిజావతేః | 
ధన్వ౦త్తరేః పోగుదీచ్యాం పా9చ్యాం శ కాయ మాధవ 
వనుష్యేభ్య ఇతి పోొహు ర్పలిం ద్వారి గృహస్య వై | 
మరుద్భో దె వ తేభ్యశ్చ బలి మంతర్గ్భ హే హరేత్‌ ॥ 
(aman MN 
తథైవ విశ్వదేవేభ్యో బలి మాకాశకతో హరేత్‌ | 
--వ్యా.భా. అను. 97. 11.14 
ఇటు వాస్తుమధ్యమునందు (పబాపతిక్తి ఆకాశమునందు విశ్వేదేపులకు 
బలి యొస౯గుట గమనింపందగినది. 
(ప్రజాపతి యన శిల్ప పజాపతి యగు విశ్వకర్మయే. 1 
విశ్వక ర్మ ఆ ద్యశి ల్న్పాచార్యుం డని యెల్లరకు విదితమేకదా ! 
విశ్వేదేవతలును శిల్పశాస్త్రమునందు నిష్టాతులే, 2 


* “విశ్వం సర్వజాతియిం (పాణిజాతం చేవ వష యపష్మిన్‌ 
తత్‌ విశ్వే దేవం స్వార్థ తద్దిత్త వైశ్వదేవం నామ కర్మ * ___నసీలకంఠ. 
li ప్రజాపతి ర్విశ్వకర్మా పపం స ---యజుర్వేదము, 


2, చూడు :_ శౌనకీయ బృహగ్దెవతా ॥ 
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క తృ యు జ్జ పర 
ఆయంతు నః పితరః సోమ్యాసోఒగ్ని ష్వాత్సాః 1 
_-కుక్ల యజుర్వేద, 19.58 
పితృశబ్దము చేత సర్వరు (శేష్టస్వభావులు, జ్ఞానులు నగు వ్యక్తులు 


౦ 


(గ్రహింపంబడుదురు ies విద్వాంసులు మనుష్యులకు సక నిచ్చి, 
వారి యవిద్యాంధశకారమును దొలగించి రకంతంరు వున ' వారిని 
సీతరు లందురు. అట్టివారిని సత్కరించుట (పతిమానవునకు. కర్త. 


నిత్యమును భగవంతు నిట్లు (పార్టింవవలెను : 


“ఓ పరమేశ్వర ! నీ యనుగంహము వలన (సోమ్యాసః) శాంతశీలురు, 
నెల్లరకు సుఖము నొడంగూర్చువారు, సోమలత మున్నగు నోషధుల రసము 
[గహించుటలో చతురులు నగు విద్వాంసులు, (అగ్నిష్యాత్తాః) నిజాభ్యుదయము 
కొజుకు అగ్ని ప, మొనరించుచు అగ్నినా మకపరమాత్మను సేవించువారు, 
శిల్ప విద్యల పృయో జనార్థము భాతికాగ్నిని బాగుగ. దెలిసికొని సేవించు 
జ్ఞానులు, సంఘరక్షకులు నగు పితరులు (ఆయంతు నః ) మాకు లభింతురుగాక! 
స్స మెల్లప్పుడు వారి సాన్నిధ్యమును సంపాదించుకొందుము గాక్ర॥ WT 


అగ్నిష్వాత్తు లనంగా అగ్న్యాదిపదార్థవిద్యానిపుణులు. 2 
అగ్ని, విద్యుత్తు మున్న గుపదార్ధములనెఖుగువా రగ్నిష్వాత్తులు. 3 
“యె రగ్నేర్‌ విద్యుతో విద్యా గృహీతా తే అగ్నిష్వాత్నాః ॥ ” 
అగ్ని న. త్రాది పి పితరులు యమరాజసభయందు మూర్తి మంతులై 
యున్నట్లు భారతమునందు వర్ణింప(బడినది. 
అగ్నిష్వాత్తాళ్చ పితరః ఫేనళ్ళ్చోస్మపాళశ్చ యే | 
స్వధా వంతో బరి షదో మూరి, మంత స సృథాపరే ॥_వ్యా,భా, సభా, 8.80 
జ స ప్రకాశము. 

“ఆగ్ని ష్వా తాః - అగ్నిః పర మేశ్యరో౭.భు్యుదయా యానుష్టకయాఒత్తొ 
గృహీతో మై స్తే ఒగ్నిష్వాకాః | తథా హోమకరణార్థం శిల్ప విద్యాసిద్ధయే చ 
బౌతికాఒగ్నిరార్తో గృహీతో యై యె స్తే పితరో విజ్ఞానవంతః పాలకాః సంతి॥ ” 

2, చూడు ;- దయానంద సరస స్వతి ; సట అర ళిమలత్వను 
0, చూడు ;. దయానంద సరసతి = సత్యార్థప్రకొశము. పు, 156 
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పితృసంజ్ఞకా బుషయ ఏవ దేవశిల్చినః 1 -—నైరుక్తే దేవతాకాండే, 
బుమలునుు దేవశిల్పులును పితృ సంజ్ఞ కలవారు. 

అంగిరసో నః పితరో నవగ్వా అభర్వాణో భృగవః సోమ్యాసః | 

తేషాం వయం సుమతౌ యజ్ఞియానా మపి భదే సౌమననే స్యామ॥ 


_ ముగ్వేద 10. 14.6, యజుర్వేద. 19.58 
(అంగిరసో నఖ) బంహ్మాండమున కంగభూతములగు పృథివ్యాదులకు 
రసభూతపాణనామక పరమేశ్వరు నెరుంగువారును, (నవగ్వాః) నవీన నవీన 
విద్యలను నుత్తమోత్తమకర్మలను (గహించువారును, (గహింపంచేయువారును, 
(ఆథర్వణాః) అధర్వ వేదమునందు, ధనుర్వేదమునందును చతురులును 
దుష్టులను, శతుంవులను, దోషములను నివారించుటలో (పవీణులు (భృగవ, 
పరిపక్వజ్ఞానులు, తేజస్సులు, (సోమ్యాసః పరమేశ్వరుని యుపాననవలనను 
తమ విశేషగుణముల వలనను శాంతస్వరూవులు నగు (పితరః) పితరులు - 
విద్వాంసులు - గలరో (తేషాం యజ్ఞియానాం) యజ్ఞములు చేసి, చేయింపంగల 
వారి (సుమతాౌ భద్రే సామనసే) కల్యాణకరమగు విద్యచే శుభకరము, 
భ( దతాయుక్షము నగు మనస్సు నందు. (వయమపిస్యాము మేము కూడ 
పొందుదుము గాక! * 
పితృభ్యః స్వధాయిభ్యః స్వధా నమః | 
పితామహేభ్యః స్వధాయిభ్యః స్వధా నమః | 
(పపితామహేభ్య; స్వ ధాయిభ్యః స్వధా నమః ళు క్రయజాుర్వేద. 19.8 
ఇందు పితృ సంజ్ఞకలవారు వసువు లన(బడుదురు. వారు నర్వవిద్యలందు 
వాసము చేయుదురు. అట్లే పితామహులకు రుద్రులని నామము వారు వనువుల 
కంటె రెండింతలు కాసి నూరింతలు శాని యెక్కుడు బి ద్యావ ౦తులు, 
బలశాలురు నై యుందురు. అమే (పపతామహులు ఆదిత్యులన6 బడుదురు. 
వారు సమస్తవిద్యలలోను గుబాములలొోను సూర్యుని వలె పుకాశింతురు. 
ఇతరులను (వకాశింపంజేయుదురు. 
వసురు(ద్రాదిత్యులు, వసుధేశ తపంబు గౌరవంబున నై శ్వ 
ర్యసమృద్దులెరి తపమున( బ్రసిద్దముగ నిష్ట సిద్ధివడయుము సపేర్మిన్‌॥ 
' — నన్నయ, ఆరణ్య, 1.84 


* చూడు '- దయానందసరస్వతి 


* వేదతత ప్రపికౌశము 
హహ న . 


పద యు 


శిల్ప కళాదర్శనము 12} 


పితృయజ్ఞము శాాద్ధ మనియు తర్పణ మనియు రెండు విధములు 
శంద్దతోచేయంబడు కరము డౌద్దము 
a ఈ ద న 
“జీవించియున్న మాతాపితలు మున్నగు వా రేయే కర్మముల వలనం 
(బసన్ను అగుదురో యా [కియలకు తర్చణమనిపేరు. కావున నీ తర్పణము 
జీవితులకు. జేయు [కియయీ కాని మృతులకు. జేయునది కాదు.” 1 
ధర్మ వ్యాధుడు వృద్ధులయిన జననీజనకులను సేవించి వారి మెప్పు 
వడసినాడు. ( 
“వాజ్మనః కర్మములం బితృవత్సలత్య మొక్కరూపుగ 6 జలుపుచునున్నయటి 
సధుణాకారు నిన్నెన్ని జామదగ్ను్యు నొకనినెన్న౦గం దగుంగాక యొరులుగలరె?” 
“నా జననియు జనకుండును...... నాపాలి వేల్పు లనఘ ! కమనీయ 
ఫలపుప్పగంధభూషణవ స్రములు మనోహరభక్ష్యభోజ్యములును వీరి కెపుడు 
నివేదింతు వేడ్క” నని ధర్మవ్యాదుండు కౌశికుండను విపునకు( దెలిపినాండు. 
---ఎజ్జిన, భార. ఆరణ్య. 5, 1156-17 
(పతిదినమును చేయవలసిన పి తృయ జ్ఞ ము నందును పితృదేవతల 
కన్నోదకాదు లర్పింపవలయును. 
“ అన్నమున దుగ్గమున( బండ్లనైన మూలకోటి నైనను దనుపారు నీటనైన 
నిత్యమును జేయునది పితృకృత్య మోపి వెశ్వదేవ మవశ్యనిర్వాహ్యమధిప. "2 
పాండురాజు పరలోకమున కరగినంత వ్యాసభీిష్మధృతరాష్టుంల 
యనుమతంబున - 
వెలయంగం బితృమేధవిధ విచక్షణశీలసద్భ్ఫూసురోపదేశ[కమమున 
నధిక విభూతితో నతిపవి| తప దేశమున నయ్యంగముల్‌ సంస్కరించి 
పుణఖ్యస్వధామృతంబుల నొప్పుగా (శాద్ధవిధి యొనరించి తద్ది|పతతికి 
నగంహారములు దివ్యాంబరాభరణశ య్యాసనచ్చ (తగ వాశ్వకరుల 
నిచ్చి సర్వజనుల కెల్లను భోజనదాన మొనరంజేసి ధర్మవిదుండు 
విదురం డట్లు పాండువిభునకు/జేయించె నన్యలోకహితములైన విధులు. 
— నన్నయ. ఆది. 5. 1568 
“శాద్దవిధిసమా చరణసమయమున విశ్వలగుదేవతలను [విశ్వేదేవతలను] 
బరికీర్తించిన యతండు వడయు శుభంబుల్‌. ” తిక్కన. ఆనుళాననిక. 8, 198 
1. చూడు ;. దయానంద సరస్వతి : సత్యార్ధప్రకాశ ము, పు. 185 
2, తిక్కన ఆనుశాసనిక. 8. 887 = వా భా. అను. 08-17 


[22 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


ఏ. మనుష్య యాజ్ఞవరు * అతిధిపూజ 


తద్‌ యనై్యైవం విద్వాన్‌ వాత్యోఒతిథిర్‌ గృహానాగచ్చేత్‌ ॥ 
- ర అథర్వ. 15111 
పూర్ణ విద్వాంసులు, పరోపకారులు, జితేం[దియులు, ధర్మాత్ములు, 
సత్యవాదులు, నిత్యము దేశమునం దెల్లయెడల. దిరుంగుచు విద్యాధర్మములను 
(బచారమొనర్చువారు, అవిద్యాధర్మములను దొల6గించువారు అతిథు 
లనంబడుదురు, 1 
“ధర్మషంబైన విత్తంబున నతిథుల6 బూజించుచు యజ్ఞంబులు సేయుచు 
...నిత్యానుష్టానపరులైన గృహస్టులు ...తమ తమ పూణ్యాచారంబు లంజేసి 
[కిందంబదితరంబులవారిని మీందంబదితరంబులవారిని దమ్హును నుద్దరింతురు.” 
నిత్యము గృహమునం దుండని వానిని అతిథి యందురు. ఆచార్యుని 
పితరుని, ఆప్రమిత్రుని, అతిథిని నిత్యమును పూజింపవలయును. ఒక 
సంవత్సరము తరువాత వచ్చిన రాజును, బుత్విజుని, స్నాతకుని శ్వశురుని 
మధుపర్క్మ ముతో నర్చింపవలయును, 
అనిత్యం హి స్పితో యస్మాత్‌ తస్మా దతిథి రుచ్యతే | 
ఆచార్యస్య పిత్తుళ్చెవ సఖ్యురాప్తస్య చాతిధేః ॥.... 
రాజర్హి్విజం స్నాతకం చ గురుం శ్వశుర మేవ చ॥ 
ఆర్బయే న్మధుపర్దేణ పరిసంవత్సరోషితాన్‌ ॥ -వ్యా-భా. అను. 87. 19.22 
మధుపర్మ మనంగా పెరుగు నేయి, నీర్కు తేనె, శర్మర అను నయిదు 
పదార్థములు గలిపిన మి(శమము. 
దధి సర్చిర్‌ జలం కదం సితా వై తైశ్చ పంచభిః 
పోచ్యతే మధుపర్క. sit — సంన్మృతాంగ్ల కోశము. 2 
పెరుగు, తేనె వేయ యను పదార్థములను కాంస్యపాత యందు6 
గలిపి యిచ్చుట మధుపర్శ మని యాజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పినాడు. 
కొాంస్యపాతే) సమాయుక్తం దధిమధుఘృ త్రై ర్యుతం । 
మధుపర్క_ః స విజ్ఞయో మితిస్యత్వా(పతీక్షణి 1 
--యాజ్ఞివల్క్య్యసంహిత. 8.202 
1. చూడు :. 1) దయానంద సరస్వతి : వేదతత్వ్వప)కాశము. 
2) దయానంద సరస్వతి : సత్యార్థపికాశము. పు. 18%, 180 
2 Vig, Apte : The Students’ Sanskrit-English Dictionary. 
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ఆంగిరసుండయిన సుధన్వాచార్యున కళిథధిసత్కారము చేయుటకు 
ఉదకమును మధుపర్శ మును దెమ్మని సేవకుల నాజ్ఞాపించి, (పహ్లాదు(డు 
తన యాతిథ్యమును స్వికరింపు మని సుధన్వుని (పార్టించినాండు. 
(ప్రహ్లాద ఉవాచ : ఉదకం మధుపర్కం వాప్యానయంతు సుధన్వనే | 
(బహ్మన్నభ్యర్చనీయోఒసి శ్వేతగౌః పీవరీకృతా 11 
వ్యా భా. ఉద్యోగం 85.26 
దుష్యంతమహా రాజు కణ్వమహాముని నివాసంబునకుం జనినపుడు 
శకుంతల ' అనంతవిలాసంబున జయంతుండ పోని దుష్యంతు నెజింగి యతి 
సం (భమంబున నాసనార్హ్యపాద్యాదివిధులం బూజించి కుశలంబడిగినది.* 
పాండురాజునకు ద్వితీయవివాహము చేయందలంచి ఫీష్ముండు 
మ్మదదేశమున కరిగినపుడు మ[దపతి ము భీష్మున కాసనార్యపాద్య 
మధుపర్కాదు లర్పించినా(డు. 
దత్స్వా తస్యాసనం శుభం పాద్య మర్ల రం తధివచ 
మధుపర్కం చ మ।దేశః పప్రచ్చా గమునేఒర్జితామ్‌ [11 
ఆపాక భా, ఆది. 112.4 
కృష్ణభీమార్దునులు స్నాతక వేషథారులై గిరివృజము నందలి జరాసంధు 
మందిరంబున కరిగినపుడు జరాసంధుడు, 
“అర్హరాతు మయిన నభ్యాగత ద్విజ స్నాతకులకు నెదురు చని కరంబు 
భక్తి బూజిలిచ్చు పరమవంతుం డప్పు డెదురువచ్చి వారి కిష్టమెస(గ 
దీయుతు(డయి మధుపర్మము సేయ6గ సమకట్టి ” నాండు 1.కక 
మహాభారతకాలమునందు పూ జనీయు లగు వా రరుదెంచినపుడు 
అర్హ్యపాద్యాదులు మధుపర్మము నొసంగి పూజించుటయాచారముగా నున్నది. 
అతిథిసత్కారమునం దుపయోగింపంబడు నాసనములు కాంస్యపాతులు 
మున్నగునవి చేయువారు శిల్చులే. 
ఈవిధముగా పంచమహాయజ్ఞములందు శిల్చులకు శిల్చమునకు గల 
స్థానము గమనింపదగినది. 
* నన్నయ అది. 4.26 = వ్యా-భా, 71, 45 
“ ఆసనేనార్చయిత్వా చ పాద్యేనార్థేక్టణ చైవహి। 
పపిచ్చానామయం రాజన్‌ కుశలం చ నరాధిపమ్‌ 1 
** నన్నయ సభా. 1-181 = వ్యా.భా. సభా, 21-81 
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పోడశ సంస్కారములు 


చితకర్య యథానేకై రంగ్రై రున్కీలతే శనై: 
(వాహ్మాణ్య మపి గః ద్వత్‌ సె "స్యాత్‌ సంస్కా_ రె 3 విరిపూర్వకె శి (1 
స్ట __అంగీరసన ఎలి * 
చి తలేఖనమునం దనేకవర్ణసంయోగము వలన రూపమేర్చడునట్టు 
సంసా) గరమువలన (బాహ శణ్యము. వ్యక్తి వెశిష్ట్యము (పకాశమాన మగును. 
థాను మొదలు అంత్యేష్టి వజణదరు సంస్కారములు పదునాటు. 1 
l. గర్భాధానము 2. పుంసవనము, తె సీమంతోన్నయనము, 
4. జాతకర్మము, 5. నామకరణము, ర, నిష్టమణము, 7. అన్నపాాశనము, 
8. చూడాకర: శ్రమ, 9. ఉపనయనము, 10 కాకము 11. వేదారంభము, 
12. సమావర్తనీము, 13. వివాహము, 14, గ్భహన్దై స్థా|శమము, 15. సన్యాసము, 
15. అంత్యేష్టె. 
జాతక ర్మము నుండి వివాహము వజకు. గల సంస్కారములు పదు 
మూ డని మహాభారతమునందు. జెప్ప౦బడినద్‌ 
“ విశ్వామి తుండు కుమారున కడ కరిగి యేవ శరణంబు సొచ్చి 
వివిధవాక్యంబులం (బస్తుతించి తదాదేశమున నతనికి జాతక ర్మాది 
విధు లొనరించి ” నట్లు వర్ణింపబడినది. —వఏట్టన, ఆరణ్య. 5. 212 
మంగలాని చ సర్వాణి కౌమారాణి తయోదశ | 
జాతకర్మాదికా స్తస్య కిియాశ్చ(కే మహామునిః ॥ 
_-వ్యా.భా. వన్న ౨20. | శ 
ఖభరతు(డు కవ్వునిర్విర్తి త జాతకరా శ్రదిఢయా కలాపుండు. 2 
పనాశరు6 డుదయించి పశిష్టనిర్మితజాతకర్మాదికుండయినాండు. 3 
సంసా రవిధులందు శిల్చ్మపసక్తియు, త్వష్టృవిశ్వకర్మల (పశంసయు 
గనిపించుచున్న nag 


*చూడ్రు ;_ కల్చరల్‌ 'హెరిపేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా పుట. 846, రామక 


ఎ్రిష్టమి న్‌ పిచురణ,_ 
1. చూడు ;. దయానంద సరస్వతీ ; న స్మా రవిధిః ॥ _ప్ప, |. 
“ గర్భాద్యా క 0 సంస్కా_రాః షోడశ్రై రసి. * 
** BA వివాహాత్‌ పాివ్రీనా స్రయోదళకిియా. ' " నీలకంఠ. 


“ బృహస్పతి యేతెంచి జాతకర్మాద్యమష్టానంులు నిర్వరించి పోయె” నని 
శల్యపర్వమునందు వర్తింపందిడినది, -తిక్క న, శల్య 5.7168= వ్యా, భా,శల్య. 54 
2¢ నన్నయ, ఆది. 4 69 8 నన్నయ, ఆవ. 7, 1892. 
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లతా 
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సంసా రవిధులలో శిల లుల పాత 


9 జ ళీ 
స్వస్పి న ఇంద న్నద్ద చౌః 
స్వస్తి న సారో ఆరిష్టసమిః స్వః ర 
__యజుశ్వేద. 25.27 
వుం డీలోకమున జన్మించినది మొదలు పరలోకము చేరువజికు 
బి 


ఏరమున్నుది. శిల్పులు లేకుండ నేపనియు జరుగదు, 
సమససంసా;_రవిధులకు ముందు స్వస్తి వాచనము, శాంతిమంతం 


ల 


ము మ (1 జరుగును. 
పూ స్ట్‌ వః నన (పయో యోగవిధియందు పఠింపంబడు యుగ్యజు 
మాధరణాది వేదమం[తములందు, అయుర్వృద్దికొ ఆకు - జాత వేదున్సి, 
ఖివ ద్దికొజికు త్వష్టృదెపుని, థనసమృ్మద్దికి సవితృ దేవుని (పార్టించు 
ol ము లున్న వి 
ఆయుర స్మై దేహి జాతవేదః (ప్రజాం త్వష్ట రధినిధేహనె్మ! ల 
రాయస్వోషం సవిత రాసువాన్మై శతం జీవాతి శరదస్తృ్రవాయమ్‌॥ 
__ అథర్వ. 2-20-2 
[మీ pC | వీనికి పూర్ణాయుర్జాయము నిమ్ము. ఓ త్వష్టా వీనికి సంతానము 
నొసంగుము బసూర్వుండా పనికి ee నిమ్ము. మీ యను(గహము 
వలన నితడు నూజిండ్డు జీవించుగాక ! | 
దేవతాసుతి కపపండెరీకక ఉత్తరకలశమును దకిణహస్రముతోను, దక్షిణ 
కలశము నుత్త కహ స్తముతోను [గహి హించి వాని యందలి జలములను సంతత 
ముగా నొక పొతఫయందు పోయుచు ో వాసోష్పతే (పతిజానిహ్యస్మా 
వా నః ” అను మం|తమును ఎఠింతురు. 1 


స ey 
న్కు 
& 

ఇ 


బ్రా 


కరణము నందు ఇం, దాదిదేపతలు మాకు సుఖ ములు 
శదేవతలను (పార్టింతురు. 2 

సు శమాదిత్యోభి ర్వరుణః సుశంసః | 

mes 

ష్టా గ్నాభిరిహ శుణోతు॥ గి 

శం న బుభవః సుకృతః సుహ ల. శం నో భవంతు పితరో హవేమ॥ 12 
_-బుగ్వేద, 7, 85 


Ge 
HN 
a (8 
dE a 


1 చూడు ;- 'శుక్హ శ్రి శివరామ. న. సుబోధిసీ పద్దతిః ॥ పు, 42 
చౌఖంబా సంస్కృత పిర్రీద వారణాసి 
2. చూడు '. దయానందసరస్వతి : సంసారవిధి శాంశిపకరణము, పు. 11 
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గర్భాధానము లజ కణ్వమహాముని కరుణించి శకుంతలకు ' దాని కోరిన వరం 
బిచ్చి యథాకాలవిధుల గర్భసంస్కారంబులు * చేయించినాండు. 
కా. —నెన్నయ్య, ఆది, 4 63 
గర్బాధానవిధియందు నిమ్నలిఖితమం[తలముతో నాజ్యాహుతి నాసంగ 
వలెను. 1 
విష్ణుర్యోనిం కల్పయతు త్వష్టా రూపాణి పింశతు | 
ఆసించతు | ప్రజాపతి ధాతా గర్భం దదాతు తే॥ __బుగ్వేద. 19. 24 
ఈ మం(తమునందు రూపకర్త యగు త్వష్టృదేవతా (పశంస యున్నది. 
తతోజనంతరం రుచిరశయ్యాయాం పత్నీ సంయోగం కుర్యాత్‌, 2 


పుంనవనము :- “శారదండాయని తనధర్మ పత్ని శుంత సేనం బు తార్థంబు 
నియాగించిన నది బ్రాహణవచనంబునం బుణ్యస్నాతయె పుంసవనహూమంబు 


సేయించి బుత్విజులవలన దుర్ద్ణయాదులను గొడుకుల మువ్వురం బడసె” 
—నన్నయ ఆది, శ్రీ. 76 
పుంసవన మనలా పురుషసం తానము కావలయు నను కోరికతో 
నొనరించు సంస్కారము, 
పుంసవన హైోమమునందు హిరణ్యగర్భున్ని జగచ్చి ల్పియగు విశ్వకర 
త్వష్ట. దేవుని స్తుతించు మం (తము లున్నవి. | 


ను 


2 
e 


హిరణ్యగర్భః సమవర తాగే భూతస్యజాతః పతిరేక ఆసీత్‌ | 
స దాధార పృధివీం ద్యాముతేమాం కనై్యై దేవాయ హవిషా విధేమ 


— యజుర్వేద. 13.4 
ఆద్భ్యః సంభృతః పృథివై 5 రసాచ్చ విశ్వకర్యణః సమవర్తతా(గే | 
తస్య త్వష్టా విదధద్‌ రూపమేతి తన్‌ మర్త్యస్య దేవత్వ మాజానమ(గే॥ 

—యజు ర్వేద 81.18 

పె మంతుములు పఠించుచు పత్తి గర్భిణీ స్త్రీ యొక్క గర్భాశయమును 
స్పృశించును. 3 
సీమంతోన్నయనము :. సీమంతోన్న యనసమయమున గృహమునకు వెలుపల 
పందిరి వేసి సామగానము వీణావాదనము చేయవలయును, 4 


శే చూడు = దయానంద సరన్వతి కి సంస్కార విధిః ॥ పు, లీశీ 
2. చూడు :- శుక్ల (శ్రీ శివరామ్‌ . సామచేదీయ సుబోధిసీపద్ధతిః ॥ పు, 208 


8. చూడు :._ దయానంద సరస్వతి ; సంసార విధిః ప్ప 42 
4 చూడు. , - ఆడే _ పు. 46 
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జొతకర్యము :- (పసపసమయ మాసన్నమైనంతనే రమ్యమయిన సమతల 
(పదేశమునందు వాస్తువిద్యావిశారదులచేత తూర్చుముఖద్వారముగా గాని 
ఉత్తరముఖ ద్వారముగా గాని యొక సూతికాగృహమును నిర్మింపింపవలెను. 
సుభూమౌ నిర్మితం రమ్యం వాస్తువిద్యావిశార ద్రైః | 
(పాగ్గ్యార ముత్తరద్వార మథవా సుదృఢం శుభమ్‌॥ 
__-విష్ణధర్మోత్తరము.* 
ఉ త్రరపుణ్యగర్భమునందుద్భవించిన మృతజాతుని బందికింతు నని 
శ్రీకృష్ణుడు * సూతికాగృహంబునకుం గుంతీ|పభృతులుతోడ రా నతండు 
పోవు నప్పు డది ధవళకుసుమసితసర్షపలాజ పూర్ణకుంభ| పముఖ మంగళ 
వస్తువులను 'ఖజ్యలితపావక (ప్రదీప్త శస్త్ర పిచుమందపల్లవాది భూతపరిహారక 
పదార్దంబులను జతురవృద్ధాంగనా చికిత్సక దక్షపరిచారికాముఖ్య హితకారి 
జన్మ పవర్తనంబుంను బరిశోభితంబయి యుండె. తిక్కన. ఆశ్వమెధ. 3. 189 
సూతికాగృహనిర్మాణము, పూర్ణకుంభాది మంగళ వస్తుసంపాదనము 
శిల్పుల శ యా! 
జాతక ర్మసంస్కారాంతర్గతమయిన “ మేధాజననవిధి” యందు తండి 
బంగారుశలాక తో శిశువునకు మంతుపూర్వకముగా మధుఘృతములను 
రుచి చూపించును. 
కుమారం జాతం పురా౬నై కరాలంభాత్‌ । సర్పిర్కధుని 
హిరణ్యనికొషం హిరణ్యయేన (పాశయేత్‌ గో 
ఆట్లు చేయుట వలన శిశువునకు మేధాశక్తి కలుగును. ! 
మేథాజననకర్మ యందు వినియోగింపంబడు మేధాసూక్తము నందు 
నిల్పక లాచతురులయిన బుభువుల |పశంస కలదు. 
యాం మేధా మృభవో విదు రాం “మేధా మసురో విదుః | 
బునయో భడాం మేధాం యాం విదుస్తాం మయ్యావేశయామసి॥ 
> న్‌్‌ __అథర్వం 8-108-8 


శ చూడు :. రాజబలీ పాండేయ : హిందూసంస్కాంర్‌, పు. గ్ర 
Cf:- VAK lyer: HINDU SASTRAS AND SAMSKARAS --౧. 39 
“The room should be in the South West corner of a house and 
the ground should be even," 
2 చూడు '_ దయానందసరస్యతి ; సంస్కార విధిః ॥ ప్ప. 48 


1.Cf:- V A.K. lyer: Hindu Sastras and Samskaras జార్‌, 40. 
“The action bestows the child with Medha or intelligence. 
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అన్న పాంశనము = అన్నపాశనసమయమున బంగారుగిన్నె యందు 
మధ్వాజ్యయుకమైన పాయసమును బిడ్డచేత తినిపించవలయును. 


మధ్వాజ్యకనకో పేతం (పాశయేత్‌ పాయసం తు తమ్‌! 
ఈ సమయముననే వివిధవస్తువుల నొకచోట చేర్చి జీ వి కాపరీ క 


జరువుదురు. బాలుండు గాని, “బాలిక గ్‌ మొట్టమొదట ఏవస్తువును 
ముట్టుకొనునో దానికో జీవన ముండు సః విశ్వ సింతురు,. 


ఇఒ 


ఈ వస్తుసముదాయమునందు నల్‌ ల్బోవ కరణములు గూడ నుండును. 


తద్యగే పుస్త కాయుధవస్త్రశిల్బాని మన్న జీవికాపరీకాం కారయేత్‌ । 
శిళు; న్వేచ్చయాయత్‌ పిభమం స్పృశేత్‌ సా తస్య జీవికేతి విద్యాత్‌ ॥* 


కర్ణవేధ :- _ మూండవసంవత్పరమునం గాని ప. గాని 
రక్షకొణకు భూషణార్థము బాలః బాలికలకు క ర్ల వేధ యునరింతురు 


2 నామ్‌ క Lu 
శాతకుంభధమయీ సూచీ వేధనె కొభనపిదా ॥ 


రాజప్ప పుత్రుల అకు స్వర్ణముతోను, విప వైశ్యులకు వెండితోను శు శూ దులకు 
అనుముతోను జేయ(బడిచీ సూచికతో కర్ణ వేధ యునరింపవలయు ననియు 


సూచి యెనిమిదంగుళముల పాడవుండపలయుననియు( జెప్ప (బడినది. 


హౌవర్ణీ రాజతస్య రాజతీ ప్‌ప్రవై ఛ్య్యయో gi 
న యసీ సూచీ వ మాష్టాంగులా త్మి ష్య 


సాధారణముగా కర్ణ వేధకు వంశపారంపర్యముగా  ననుభవజ్ఞా కా లయిన 
స్వర్ణ కారులనే యాహ్వానింతు రని రాజబలీ పాండే పేళ్క్ళాణించినా a 


* చూడు 3. సామ వనయసుదోధనీ పద్దతే ఎ అన్న హా? నపయాగః 1 ప్ప, 22! 
*క చూడు 1. డా॥ రాజదిలీ పాంచేయ : హిందూసంస్కాంర్‌. పు. 181 
1. 


3 393 33 
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చాలోపనయునవులు 
చౌలము = చూడాకరణము = కేశచ్చేదనసంస్కారము. 


మూడవ యేటంగాని, మూండుభాగములు గడచిన యైదవ యేటం గాని 
చేయంయబడు కేశసంస్కారము చాలము, 


తృతీయే వర్ణే చొలమ్‌॥ —_ఆశ్వలాయనగృహ్యసూూ తము 
తృతీయవర్షే౭థ పంచమేఒబ్జై గత్యతిభాగే 
(పవదంతి చ చౌలమ్‌॥ —ముహూర దర్పణము 


ఉపనయన వివాహాది శుభకార్యములందు ముందుగా జేయ:బడు 
వపనసంస్థారము గోదానము. ఇటు గోశబ్బమునకు కేశ మనియు దానశబ్దమునకు 
శేదీన మనియు నర్థము. 1 ఇట్టి నదే కేశాంతమును. 


ఆయమగన్నవిళా క్షరేజో స్టేన వాయ ఉదకేనేహి॥ అధర్వ. 6. 68.1 
[ఈ సూర్యుడు వపన సాధనమైన కత్తితో పాటు వచ్చినాండు. 
కీ వాయూ నివు వేడి నిళ్లు తీసికొని రా. ] 
ఉపనయన మన |బహ్మోూపదేశమునకై (బాలుని గురు సమీపమునకు 
బంపుట [బప హ్మూపదేశాయ గురోః ఉప సమీపే నయనం పొప్త మితి]. 
విధ్యుక్తముగా నుపనయము చేయందగిన వయఃశాలములను గూర్చి 
గృహ్యసూ (తము లిట్టు చెప్పుచున్నవి. 
ఆషమే వరే (బ్రాహ్మణ ముపనయేత్‌ ॥ గర్భాష మె వా॥ 
ల్‌ ర్న అ వ 
ఏకాద'శే క్ష త్రియమ్‌॥ ద్వాదశే వై శ్యమ్‌! _అశ్వలాయనగృహ్యసూత)మ్‌ 
“ వసంతే [బాహ్మణ ముపనయతి గ్రీష్మే రాజన్యం శరది వశ్యం 
వర్షాసు రథకార మితి” = బొధాయనగృహాకసూత మి, 1.42 
కశత. ఆస తన పురోహితుండైన కశ్యపబహ్మర్షిని పంపగా, 
“ అక్కశ్యపుండును జనుదెంచి పృథామాదీసహితుండయి యున్న 
పాండురాజుంగని వనుదేవు సందెశంబు6 జెప్పి యక్కుమారులకు 
రతృభూషణాంబరము లిచ్చి కంమంబు బునం జౌలోపనయనంబు లొనరించి 
నన! వక EESTI జ 
పటాధ్య్యయనంబు సెయించుచుండె ” న. ఆది. 5. 187 
1. చూడు ;- సుఖమయ భట్టాచార్య : మహాభారతకానలీసమాజ్‌. పు 6! 
అనువాదికౌ, పుష్పాజై న్‌ ba oe) అలహాబాద్‌. 
“ జాతకర్మాణీ సర్వాణి (వతోపనయనాని చ 
గోదానాని వివా హాశ్చ తథా యజ్ఞ జ్ఞస మృద్ధయః స” వరల అను, 905.25 


180 గ్రీమదాంధ్రమహాభారత 


చూడాకర్మము, ఊఉ పనయన ము, కేశాంతము, వివాహము. 
a నను నైదు సంసారవిధులందు ముందుగా నింటిముందు 
పందిళ్లు వేయవలెను 
“ పంచసు బహిఃశాలాయా వివాహే చూడాకరణోపనయనే 
'కేళాంతే సీమంతోన్న యన ఇతి ' es ales 
బహిఃశాలానిర్మాణము దారుశిల్పుల పని. 
మెధాజనన గోదానో ో పనయనకర్మలందు వినియోగింపంబడు మం[తము 
లందు త్వష్ట దేవతా (పార్ధనమున్నది. 
త్వష్టా నో అత వరీయః కృణోత్వను 
నో మార్జు తన్‌ నో౭యద్‌ విరిష్టమ్‌॥ -- అథర్వ. 6.58-8*ో 


(త్వష్ట - విశ్వకర్మపరమేశ్వరుడు" - మాదేహమునందలి రోగ పిడిజొంగ 
ములను' స్పృశించి, స్వస్థతగూర్చి, మాకు శరీరపుష్టి. నొసంగుణగాగ! ] 
ఉపనయననంస్కారవిధియందు స్వస్తి పుణ్యాహవాచనము, యజ్ఞోప వీత 
థారణము, మౌంజీబంథము, గాయ తీమంతోపదేశము, దండథార అము, 
గోదానము, సూర్యదర్శనము, అగ్నికార్యము, (బహ్మచర్యదీక్ష - ఇత్యాది 
1కియలున్నవి. 
యజ్హోపవితము ధర్మదీక్షాచి హ్నము. 
యజ్ఞోజవీకం పరమంపవిశిం (ప్రజాపతే ర్యత్‌ సహజం పురస్తాత్‌ 
ఆయుష్య మ(గ్యం (ప్రతిముంచ శుభం యజ్ఞోపఏకం బలమస్తు తేజః ॥ 
యజ్ఞో పవితము పరమపవి(తమైనది అది (పజాపతికి సహజమైనది. 
యజ్జోప పవీతీధారణమువలన నా నాయుర్భృద్ది, శుభ్రత, బలము, తేజము కలుగును. 
హూమానంతర మాచార్యుండు కుమారునకు గాయత్రీమంతోంపదేశము. 
ఓం భూర్భువస్సువః ఓం తత్‌ సవితుర్వ రేణ్యం 
భర్గో దేవస్య చీమదహొ, ధియో యా నః పిచోదయాత్‌॥ 
__బుగ్వేద. 3-62-10 
ఈ మంతాంర్ధము వేజొక పృకరణమునందు వివరింపంలబడును. 


* చూడు న రాజబిలీవాండే ; చూ ఎధూధర్య్టిసంస్కారే. ప్ర, 164.69 
శశ చూడు !_ తెలుగు అథర్వవేదసంహిత _ 8. పు. 180-188 
అనువాదం : కళాప్రపూర్ణ డాక్టర్‌ వివ్వాన్‌ విశ్వం, _తి.తి. దేవస్థాన ప్రచురణ. 
1. చూడు :- క్షేమంకరణదాస్‌ తవేనె : అథర్వ వేదభాషాథాష్యము. పు, 1 
దయా నందనంషప్టాన్‌ ప్రచురణ. 
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వేదారంభవు 
గాయ (తీమంతోోపదేశానంతరమా డినమునయగాని మతియొక 
శుభదినమునశగాని  తం|డిగాని యాచార్యుండుగాని సాంగోపాంగముగా 1 
వేదాధ్యయనము చేయుటకు వటువునకు (బహ్మచర్య వుతదీక్ష యొసంగును 
అదియు. వేదారంభసంసా గ్రారము 
యధే మాం వాచం కల్యాణీ మావదాని జనేభ్యః i 
బంహ్మారాజన్యాభ్యాం శూదాయ చార్యాయ చ స్వాయ చారణాయ॥ 
శుక్ల యజుర్వేదము. 2852 
[క ల్యాణకఠమైన వేదవాక్కును నేను [బాహ్మణుల కొజికు రాజన్యుల 
కొణకు, శూద్రులకొజకు, వైశ్యులకొజకు, సేవకులకొ అకు, పరదేశీయులకొజుకు - 
సర్వమానవులకొజికు, పలుకుచున్నాను, | 2 
ఆద్యంతరహితమును, నిత్యము నయిన వేదవాణని స్వయంభువు(డైన 
(పజాపతి మనకు పృసాదించినా (చు. 
అనాదినిధనా నిత్యా వాగుత్సృష్టా స్యయంభువా॥ -వ్యా భా.శాంతి 282.25 
కావున సర్వమానవులు వేదాధ్యయనము చేసి విజ్ఞానవంతులు 
కావలయును. 
వేదశాస్త్రములలో నథర్వ వేదమున కుపవేదమయిన స్టా పత్యవేద మొకటి. 
విశ్వకర్మ, త్త ఏప్ట, మయుడు మొదలుగాగల శీల ల్పాచార్యు ౧లచే రచింప 
బడిన శిల్చళాస్త్ర[గంథేములు గల యుర్థ వేదము [శిల్చశా స్ర్రము] నధ్యయనము 
చేసి విమాన, తార, భూగర్భాది విద్యలను సాక్‌త, రించుకొనుట కాటు 
సంవత్సరములు పట్టును. “3 


నాలా క్‌ 


1. చూడు . దయానందసరస్వతి : సంస్కార విధిః పు. 70 


వేదములు ; బుగ్యజాస్సామాథర్యణములు. 
ఉపవేదములు : tes ధనుర్వేదము, గాంధర్వ వేదము ఆర్ధ వేదము 
[స్థాపత్య వేద 


ఆంగములు : శిక్ష, సా. నిరుక్తము, ఛందము, జ్యోతిషము 
ఉపాంగములు ; పూర్వమీమాంస, న్యాయవై శేషి కములు, సాంఖ్యయోగములు, 
వేదాంతము 
(బాహ్మణములు : ఐతరేయ, శతపథ, సామ. గోనథబా)హ్మణముళు 
2. Cf :- Abinash Chandra Bose : THE CALL OF THE VEDAS. -p. 280 


‘The Veda states that its words are for all MANKIN,C, not to be 
limited to any particular group or nationality.” 


8. చూడు ఏ. దయానందసరన్వతి : సంస్కార విధిః nn పే. 101 
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వివిధాని చ శిల్బాని సమాదేయాని సర్వతః ॥ -ామనుస్యృకి 2 
(బాహ్మణకతియకుమారులు, వేదములతోపాటు ధథనుర్వేద్వ్న 
నభ్యసించుచున్న ట్లు భారతము నందు వర్ణింపబడినది. 
గౌతముండను బసిద్దుండయిన ముని తనయుడు శరద్వంతుండు ట్ర 
కొడుకైన కృపాచార్యున కుపనయనము చేసి వేదములు, ధనుర్వేగ్రన్న 
చదివించినాండు. 
చనుదెంచి శరద్వంతుం డనవద్యుండు తన యపత్య మని వారని ఖ 
తనున కెటీ(గించి కృపు నత్యనువము, నుపనీతుండేనె నధిక్షప్రీత్ర్‌ 
వేదంబుల్‌ చదివించె భూనురుల తో విభ్యాతిగా నాత్మసం 
వేదిం జేసె. జతుర్విధంబగు ధనుర్వేదంబు నానాస్త్రవి 
ద్యాదాక్షీణ్యముతోడ. దాన6 గజ పెన్‌ దద్వ్యృత్న ముల్‌ సూచి స్ట 
వాదుల్‌ గాం దననందనుం గృపు శరద్వంతుండు దాంతాళ్ళుండై 
- నన్నయ, అది. 5, 1,4 
శస్తాస్త్రములు నిర్మించువారు కర్మారులు. 
గురుకులమునందు విద్యాభ్యాసము పూర్తిమైనంత, “ సవినయంబున, 
దనశక్తితో గురునకు దక్షణయిచ్చి యాతండు వనుపంగా సమావరన కార్యంబు 
నడపి ” వివాహంబు గావలయును. 1 పలా 
సమావర్త నానంతరము స్నాతకుడు కాషాయాంబరములు ధరించి 
(బాహ్మలణకీ తియ వైశరరథ కారు లనుండి యపక్వ పదార్థములను గాన్కి భిక్షను 
గాని గృహించుచు గృహనస్థా[శమము స్వీకరించునంతవజకు (బహ్మచారిగా 
జీవితము గడపవలయును, అది స్నాతకధర్మము. 
(బహ్మరాజన్యవైె శ్య రథకారేష్వా మంలిప్పేతి | బే 
| = బోధాయన, [క్ర 9, 198 


అట్లు కొంతకాలము గడిపి గృహస్థాశమమును స్వీకరింపవలయును, 
ష్‌ ఖ్‌ 


జాలక నాపి సధ 1 4ఉతవతాను. 


(3p) 
ఓ. తిక్కన. కాంతి, [20 == వార్ట.భౌ. శాంతి, 242. 21 
“ వేదవితోపవా సేన చతుర్రేచాయుషోగితే | 
గురనో దక్షిణాం దత్వా సమావరే దొ యథావిధి॥ 
* చూడు? చర్చ గజపతిళాన్త్రి : ఆక్షధర్మ సూత్రము పృ, 58.50 
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వివాహవుం 


కన్యాదానం శచీయోగో వివాహోఒథ చతుర్థికా | 
వివాహ మేతత్‌ కథితం య(త్ర కర్మ చతుష్టయమ్‌॥ 
-అగ్నిపురాణము, 154. 8, 4* 
కన్యాదొనము, శచిపూజ, వివాహము [పాణి గహణము], చతుర్ధిక 
[సమావేశనము] ఆ అను నాలుగు కర్మలు గల సంసారమును వివాహమందురు. 
మహాభారతకా లమునందు అగ్నిసాక్షిగా సాలంకృతక న్యాదానము చేయు 
సం[పదాయ మున్నది. 
(దౌపదీస్వయంవరానంతరము (దుపదు:డు తన పుతిక యగు కృష్ణకు 
మంగళస్నానము చేయించి రత్నభూషణాలంకృతను గావించినాండు. . 
సమానయా మాస నుతాం చ కృష్టా a రతె త్నెర్‌ బహుభిర్విభూష్య॥ 
వ్యాధా అది. 197-6 


ది యధిక విదగ్ధ పుణ్యాంగనావిరచిత న మ కారం స వ 
వేదీ సమిద్దాగ్నికుండ మండితమై యొప్పు వివాహమండపమునకు 
పాండవులేవురు.( గృతమంగళాభి షేకులు, ధృత సముచిత వేష (ప్రశస్త 
రత్నభూషణులు నయి యేతెంచిరి. 2 
వివాహమునందు హోమము పుధానము. పురోహితుడు 
వేదమం [తములతో మోూమము చేసినాడు, 
తతః సమాదాయ స వేదపారగో 
జుహావ మంత్రైర్‌ జ్వలితం హుకొళనమ్‌॥--వ్యా.భా, అది, 190114 


వితత (పదకీణా వర్శిత దిపశిఖానలమున ధృతి వేల్చె( 
బురోహితు(డగు ధేమ్యుడు బుధసమ్మతు(డు 
వివాహ్మపయుక్త మంత్రాముతులస్‌ ॥ నన్నయ్య. అది. 7. 285 
* చూడు _ కావ్యతీర్ణ బంకుపల్లై మల్లయ్యశాస్త్రి . వివాహతత్తము, 
, ఓ ఏ. నన్నయ. అది. 7. 288, 84 
** పోల్చు ;. వ్యాస : భాగవతమహాపురాణము. 10-58-12 
చకు9; నమ తారల అ బధ్వా రతొం ద్విజోతృమాః । 
పురోవా తోఒ.థర్వవిద్‌ వై జుహావ గంహళాంతయే॥ 
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వివాహప్రయుక్త మంత్రాహుతులందు త్వష్ట విశ్వకర్మలకు భాగమున్నది, 
త్వష్టా జాయామజనయత్‌ త్వ షా స్యా త్వాం పతిమ్‌ |. 
త్వష్టా సహ(సమాయూంషి దీర్చ మాయుః కృ ౭రొతు వామ్‌॥ 
అథర్వ, 6.710 
త్వష్ట దేవు డీస్త్రీని = భార్యను - సృష్టించినాడు. ఓవరుండా |! ఆ త్వష్టయే 
నిన్నీ స్త్రీకి పతిగా జనింపంజేసినాండు. ఆబ్బ త్వష్ట దేవుండు మీకు 
దీర్హాయువు నాసంగు[ాక. 
సూమసమయ మున ద్వాదశరాష్ట్ర భృతా జ్యాహుతులందు విశ్వకర్మ 
సంబంధములగు ని [కింది మం|తములు పఠింతురు.! 
ఓం ప్రజాపతిర్విశ్వకర్మా మనోగంధర్వః .... 
ఇదం (ప్రజాపతయే విశ్వకర్మ ణే మనసే గంధర్వాయ ఇదం న మమ |! 
ఆకే అష్టా దశాభ్యాతానాజ్యాహుతులందు త్వష్ట్రదేవునకు స్థానము గలదు, 
ఓం తృష్టారూపాణామదిపతిః .... ఇదం త్వ స్ర్రే రూపాణా 
మధిపతయే ఇదం న మమ॥ 15 4 
“ ఇట్లు వేల్చి ముందజ ధ ర్మవు|తునకు (దుపదరాజపు తిం బావ 
గహణంబు సేయించి........ యక్కన్యకం [గమంబున భీమార్జుననకుల 
వహదేవులకుం బాలి (గహణంబు సేయించి ” 2 ధౌమ్యపురోహితుండు దంపతుల 
చేత నగ్ని హో తము చుట్టు (పదకిణము చేయించినాండు. 
ప్రదకీణం తౌ పిగ్భృహీకపాణీ 
సమానయూమాస స వేదపారగః ॥ వ్యాధా, ఆక, 197.12 
హెణిగహఎానంతరము సప్తపదీగమనము చేసిననే కాని వివాహము 
పూర్తిగాదు, 
పాణి గహణమంత్రాణాం నిష్టా స్యాత్‌ సప్త మే పదే॥-వ్యా భా ఆను. 44.0) 
_వధుపు వరుని గృహము ప్రవేశించిన తరువాత (ప చేశ హోమము: 
శేష హోమము నను 'హోమకార్యములు జరుపవలయును 
* చూడు. డాక్టర్‌ విద్వాన్‌ విశ్వం : తెలుగు అథర్వవేద సంహిత. కి. ప్ప, 195, 
చర గణపతిశాస్త్రి ; ఉపనయన వివాహావిధి, పు, 196 
1. చూడు :. దయానంద సరస్వతి : సంస్కార విధిః:॥ పు, 182.188 
2. నన్నయ్య. ఆది: 7.286 
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భారతమునందు అష్టవిధ వివాహములు పేర్కొనబడినవి. 


అష్టావేవ సమాసేన వివాహ ధర్మతః స స్మృతాః | 
(బ్రహ్మో దై 'దెవస స్థ వార్షః ప్రాజావళ్య సృ స థానురః ॥ 
గాంధర్యో రాక్షస వప పై శాచశ్చాష్టమః స సతః | 
తేషాం ధర్మాన్యథాపూర్వం మనుః స్వాయంభువో=౬ బరి వీత్‌॥ 
--వ్యా.భా, 78. 8, 9* 
అష్టవిధ వివాహములందు (బాహ్మ దైవ, (పాజాపత 
సాలంకృతక న్యాద్యాము చెప్పంబడినది. 
(బాహో ఏవాహ ఆహూయ దీయశే యథా శక్ష్య్యలంకృతా॥ 
యాజ్ఞవల్క, 
బుత్విజే ఏితతే కర్మణి దద్యాదలంకృ త్య స చెవః 11 
ఎ ఆపన సృందిగృహ్య సూత), 1-6 
అలంకృ తై కవ కన్యాయా వివాహః స ప్రజాపళేః i 
—నీరమికో) దయము. 2. పు, 861 
శాస్త్రవాక్యము లెట్టున్నను అష్టవిధ వివాహము అలన్నింటను కన్యలు 
సాలంకృతలె. 
కుంతీ మాదీ దమయంతి (దౌపదీ సుభదాంది రాజకన్యల వివాహము 
లిందుకు నిదర్శనములు. 
అలంకారార్థ మాభరణములు చేయువారు స్వర్షశిల్పులు. 
వివా హూత్సవమునందు వివాహమండపము, యజ్ఞ వేదిక, హూమార్థ 
మగ్నికుండము, మంగళ్యాభరణములు, వధువు. వరునింటికిం జేరుటకు రథము, 
కేళిగ్ళృహము, శయ్యాసనములు మొదలగునవి చేయువారు శిల్పక లాకారులే. 
& బాగిహ్మః అలంకృత క కన్యాదానమ్‌ | తద్వదేవ యజ్ఞాంతే బుత్విజే దానం దైవః | 
సహోభౌ ధర్మం చరతామితి ల దానం. పాజొపర్యః ॥ 
వరాద్గోమిథునం శుల్కు.౦ గృహీత్వా దాన మార్షః (1 
బిహు ధనం గృహీత్వా దాన మాసురః ॥. నీలకంఠ. 
సకామెన సకామాయాం-.మిథస్సంయోగో గాంధర్వః ॥ బోధాయన. 1.11.6 


సుపానాం ప్రమకానాం వాపహరేత్‌ స పెళాదః | 
హత్వా ఖిత్వా చ శీర్ణాణి రుదతీం రుదద్భోహరేక్‌ స స రాక్షసః ॥ _- నీలకంఠ 
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గృహస్థాశంవువు 
ఇహైవ స్తం మా వి యైష్టం విశ్వమాయుర్‌ వ్యశ్నుతమ్‌ | 
డ్రీడంతౌ పుత్రైర్‌ నష్పృభిదరోమానా స్వే. గృ హే॥ _బుగ్వేద. 10. 85.42 
ఓ దంపతులారా! మీరు వివాహకాలమునందు చేసిన (పమాణమునకు 
భంగమువాటిల్లనియక, గృహస్థాశమధర్మములను పాటించుచు చిరంజీవులై 
పుతపా(త్రులతో నాడుకొనుచు మీ గృహమునం దానందముగా నుందురుగాక ! 
గృహస్థుడు [పయత్నపూర్వకముగా నిష్టాపూర్తములు చేయవలెను. 
ఇష్టము వలన స్వర్గము, పూర్తము వలన మోక్షము గలుగును. ! 


స్ట 


ర్హవ్యం (బాహ్మాణేన (ప్రయత్నతః ] 
ఇషేన లభతే స్వర్గం పూరేన మోక్ష మాప్నుయాత్‌॥ ---అతిల. 45 


ఇష్టం పూరం (పెర 


కు ny —o 

గృహస్థాశqమధర్క్మములు నిర్వర్తించుటకు శిల్పుల సాహాయ్యమెంతేని 
యవసరము, .. 
వానపిస్టము 

గృహస్థధర్మమునందు.గృతకృత్యుండై, “......అగ్నివిడువ కడవిం 
బూరిపంటలఫలమూలములను భిక్షు పూజసలుపుచు. బరిశిష్టములు భుజించి 
తపముసేత వానపుష్టథ ర్మ. సరణ్‌” తిక్కన శాంతి, 5.139 

క్ట అ 
వౌ 


నప హా శ్రమము స్వీకరించు సమయమున గృహ్యాగ్ని యందు 
స్టాలీపాకము చెసి త్వష్టాాదిదేవతల కాహుతు లొసంగి యగ్నిహూ(తమును 
తత్సంబంధికసామ  గినిగొని వనమునకు6 బోవలెను. 2 
a అ ది ఒర అర్య ఆర్య 
త్వ ప్రే స్వాహా ! త్వష్ట తురీపాయస్వాహా ! త్వ ష్రే పురురూపాయస్యాహో ! 
యయాతి... యదు[పభృతులం బృత్యంతభూములకు రాజులం రోసి 
తాను వేదడేవాంగహారగులయిన (బాహ్మణఖులతోడం దపోవనంబునకుం జని 


| 


యందు. గందమూలభ లాశనుండె వన్యంబులయిన ఫలంబుల హవ్యకవ్యంజుల 
నగి; భజారకుం బతృవేవతలం దనుపుచు వాన వ స్ట విధానం బు(దప్పక man 


> కు 

సియతాతుండై,.. తపంబు సలిపె, —నిన్నయ్య, ఆది. 8-211 
వాని ప్రస్టునకు అఆగ్నినుంచుకొనుటకు మా(త్ర మొక యిల్లు కావలయును 

“ అగ్న్యర్థం నరణం ” __ఆపస ౦బఐ. 2.9. 28.21 


ఆగ్నిశరణములు - అగ్ని హో తగ్భహములు - నిర్మించువారు శిల్చులె. 


1. చూడు; చర్ల గణపతిశాస్త్రి : ఆర్హధర్మ సూత్రము. పు, 106 
2 చూడు :_ దయానంద సరస్వతి ; సంస్క్మాఠ విధిః ॥ పు, 220 
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సన్యాసవమి 
ఆళిల్పజీపీ గుణావాన్‌ శ్చైవ నిత్యం జితేంద్రియః సర్వతో వి(ప్రయుక కి 
మ Cn] చ అల 
అనోకళాయీ లఘురల్బ[(ప్రచారశ్చరన్‌ దెశానకచరః స భిక్షుకః (1 
__వ్యా.భా. అది, 91.5 
వాన (ప స్థా శమానంతరము శిల్పోపజీవనుండు కాక, శమదమాది 
డై జితేంద్రియుంజై సర్వసంగ పరిత్యాగముచేసి, యొక యింటియందు 
బ్లనల్లన దేశాటనము చేయువాడు భికుకు (డు. 
“ పుణ్యంబులైన యరణ్యంబులను శూన్యగృహముల దేవతాగృహము 
లందు, గుహలను నిలుచుచు6 గుడుపు భిక్ష నొనర్చి ” శేషజీవితము గడపుట 
యతిధర్మము. తిక్కన ఆను. 8-812 
అశిల్పజీవి మైనను సన్యాసి శిల్సినిర్మితములయిన శూన్యగ్భృహము 
లందును, దేవాలయాదులందును నిలువక తప్పదు. 
అంత్యేష్టి. 
ట్‌ : 
పాండురాజున కంతిమసంస్కారము పరమపవితుష్థలమునం గావింప6 
బడినది. మా[దీపాండురాజుల యస్థికలను గొనిపోవు శిబికను గంధపుష్పు 
వస్త్రాదులతో నలంకరించి దానిపై ఛతంచామరములుంచి, మేళతాళములతో 
గంగాతిరమునకు6 గొనిపోయిరి. బంధుజనులు సర్వగం భాధివాసితములయిన 
యస్థికలను సువర్షక లశ ములతోంగొని కేంబడిన గంగాజలములతో నభిషెకించిరి. 


గుణయుకు6డె జి 
అ 


ఆధి నామార చెః పుష్పైర్‌ గంధెశ్చ వివిధ ర్వర౦:ః 
యా అల్‌ మా (we యా వూ (a 
శిబికాం తా మలంకృత్య వాససాచ్చాద్య సర్వశః ॥1........ 
అవహన్‌ యానముఖ్యేన సహమా(ద్ర్యా సుసంయతమ్‌ | 
పాండురేణాతప్మతేణ చామరవ్యజనేన చ 
సరఇవాది[త నాచె నవులంచకింరే తతః 1... 2... 
సర్వవాదిత్ర; చెశ్చ ఏవ లంచకి) తతః ॥ 
తత సస్య శరీరం తు సర్వ గంధాధివాసితమ్‌ । 
per.) 
పర్యషించజ్లలేనాళు శాతకుంభమయై రతః ॥1-వ్యా భా. ఆది, 1267-20 
(aa న్‌ యు 
ఇట శిబికలు, ఛృతచామరములు, శాతకుంభమయక లశములు నిర్మించు 
వారు శిల్చులే. కావున అంత్యేష్టి యందును శిల్పుల యవసరమున్నది. 
ఈవిధముగా షోడశసంస్కారములందు కిల్చులపా(త (పకంసనియమై 
యున్నది 
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యుజ్ఞశిల్స ols - సవికాక్ష 


మహాభారతకాలమున రాజులు (పజా_ శేయస్సును గోరి యజ్ఞములు 


ము యజ్ఞనాలా యజ్ఞ వేదీ యజ్ఞకుండాదులు 


యజని ర్వ హూ. ననా 
ప్ర అయిన స్ట పతులను . శిల్పాచార్యులను క్ష 


చ 
నిర్మించుటకు స్థాపత 
నియమించుచుండిరి. 

సుక్‌(నువాది య జ్ఞొపకరణములు చేయువారు శిల్చు లే, 
అవి దారుమయములైన దారుశిల్చులు, హేమమయములయిన స్వర్ణకారులు 
చేయుచుండిరి, మరుత్తుని యజ్ఞమునందు యజ్ఞో వకరణములను స్వర్ల కారులే 
చేసిరి దు రో ధనుని వైష్ణవయాగమునందు యజ్ఞభూమిని దున్నటకు 
స్వర్హలాంగలమును నిర్మించినవారు స్వర్ణశిల్చులే, 
యాపస్తంభములు దారువికృతములే కాని యవి హిరబఖ్మయము 
అయినపుడు వానిని తక్షకులు, స్వర్హకారులు గలిసి చేయుచుండిరి. 
యజ్ఞములను జూడ పచ్చిన రాజులు జాాహ్మణాదులు నివసించుటకు. 
దగిన వసతిగ్భహములు వాస్తువిద్యావిశారదులయిన స్టపతులు 
నిర్మించుచుండిరి, 

యజ్ఞములయందెల్లమె డల విశంక్ర ర్మ త్వ షాది శిల్పాభిమానిదేవతల 


ఆాాాచే 


యజ్ఞములు ష్‌ శల్చయజములు - మారు సర్వశుభములు కలిగించుగాక |! 


ఆ నో భ్మదాః క్రతవో యంతు సర్వతః ॥ _-బుగ్వేద 1-891 


శిల్ప కళాదర్శనము 139 


విశ్వకర్మా భౌవనః బుషిః వి శక ర్యా దేవతా॥ 


దం 
య ఇమా విశ్వా భువనాని జుహ్వదృషిర్లోతా న్యసీదక్‌ పితా నః | 
స ఆళిషా (దవిణమిచ్చ మానః (సథమచ్చుదవరాం ఆ వివేళ॥ 1 
కిం స్విదాసీదధి స్థాన మారంభణం కతమత్‌స్విత్మయాసీక్‌ | 
. యతో భూమిం జనయద్‌ విశ్వకర్మా వి ద్యామౌర్జ్హోన్మపానా విశ్వచకాః ॥ 2 
విశ్వతఃచక్షురుత విశ్వతోముఖో విశ్వతోబాహురుత విశ్వతస్పాత్‌ | 
సం బాహుభ్యాం ధమతి సం పళత్రైర్‌ ద్యావాభూమీ జనయన్‌ చేవ ఏకః ॥ $ 
కం స్విచ్‌ వనం కఉస వృక్ష ఆస యతో ద్యావాప్పథిఏీ నిష్ట్ణతతుః | 
మనీషిజో మససా పృచ్చతేదు తద్యదధ్యతిష్టద్‌ భువనాని ధారయన్‌॥ 4 
యా తే ధామాని పరమాణ్‌ి యావమా యా మధ్యమా విశ్వకర్మన్నుకేమా | 
శిక్ష సభిభ్యో హవిషి స్వధావః స్వయం యజస్వ తన్వం వృధానః ॥ 5 
వళశ్వకర్మన్‌ హవిషా వావృధానః స్వయం యజస్వ పృథివీముత ద్యామ్‌ | 
ముహ్యంత్వ న్యే అభితో జనాస ఇహాస్మాకం మఘవా సూరిరస్తు॥ గి 
వాచస్పతిం విశ్వకర్మాణ మూతయే మనోజువం వాజే అద్య హువేమ । 
స నో విశ్వాని హవనాని జోషద్‌ విశ్వశంభూ రవనే సాధుకర్మా॥ 7 
--బుగ్వేద. 10, 81* 


i త|తేతిహోన; వహాచక్షతే _ 


విశ్వకర్మా భౌవనః సర్వమేచే సర్వాణి జుహవాన్‌చకార 
స ఆత్మానమప్యన్నతో జుహవాన్‌చకార తదభీవాది న్వేషర్గృవతి 


య ఇమా. విశ్వా భువనాని జుహ్వూ దితి॥ --నిరుక , 10. 
విశ్వకర్శసూక్తృము కించిద్భేదముతో కృష్ణయజుర్వేదమునందును గలద 
Cf:- RalphT.H. Griffith : The Hymns of jhe Rigveda. Not 


“VISVAKARMAN the Omnific, is represented in 1! 
as the Universal Father and Generator, the Cree 
things and Architect of worlds. “- 


140 శ్రీమదాం(ధమహాధాక్య 
విశ్యకర్శ సూక్త వ 2 


విశ్వకర్మా భౌవనః బుషిః | విశ్వకర్మా దేవతా॥ 


చతుషః పితా! మనసా హి దీరో ఘృత మేనే అజనన్నమ్న మానే । 
యదేదంతా అదదృహన్త్న పూర్వం ఆదిద్‌ ద్యావాపుథివీ అప్రథేకామ్‌॥ | 
విశ్వకర్మా విమనా ఆద్విహాయా ధాతా విధాతా సరమోత సందృక్‌ | 
తేషామిషాని సమిషా మదంతి యతా సప బుషీనొపర ఏకమాహుః ॥ 1 
థు (Uy pe 

యో నః పితా జనితా యో విధాతా ధామాని వేద భువనాని విశ్వా | 
యో దేవానాం నామధా ఏక ఏవ తం సం(పశ్నం భువనా యంత్యన్యా॥ 3 
త ఆయజంత (ద్రవిణం సమస్తా బుషయః పూర్వే జరితారో న భూనా | 
అసూర్తే సూర్తె రజసీ నిషత్తే యే భూతాని సమకృణ్వ న్నీ మాని॥ 4 


వరో దివా పర ఏనా పృథివ్యా పరోదేవేభిర్యసు రై ర్యదస్తి | 

కం స్విద్‌ గర్భం (పథమం ద(ఘ ఆపో యత దేవాః Ss విశ్వే 
త మిడ్‌ గర్భం (ప్రథమం ద్య ఆపో య్మతదేవాః సప 
అజస్య * నాభావస్యకమర్చితం యస్మిన్‌ విశ్వాని భువ 
న తం విడాథ య ఇమా జజానాన 
పీహోరేణ (పొవృతా జలా చాసుక్కప ఉర్ధ్‌ సశ్చరంతి॥ 7 


బుగ్వేద, 10 82+ 


1. చక్తుష పితా :. “The father of the eye : VISVAKARMAN who made 
the Light which enables the eye to sce 
నం అజస్య :- “The Unborn, AJA, seems here to be identified with 


VISVAKARMAN " 
[Ralph TH Griffith: The Hymns of the RIGVEDA Vol | ౧. 498) 
* పోల్సిచూడు ,. 1) కృష్ణయజుర్వేద తై తై తి రీయసంహాత, 4.6.2 
2) శుక్ర యజుర్వేద వాజననేయసంపాత 171082. 
ఈ విశ్వకర్మ సూక్తద్వయముతో వై శ్వకర్మణ హోమము చేసిన 
దురితక్షయ మగు నని చెప్పంబ'* నదిః (చూడు ;_ పుటలు, 48-45 | 


రాం తల ఒర అహి గాణ యి ష్‌ ( సతాం *వలణ్నొం 
రంంరషలరొ్భ౧ బులొభటెాంగ జజ 6 U జాబులు | 
0 7 జః ఐం 

*. రా అన ఆస వం రా శద ఇ wR 
కరా శిల్ప సహసా కకం | తిదళొనాం చ వరకిః ॥ 
ల ణో 

వ్‌ యూ ఒల్లో ఒన్‌ న్న ral sy స్‌ో 
భూషణానాం చ సరాంషాం కరా శిలువతాంవరః | 


నుష్యాళ్ళ్చోపజీవంతి యస్య శిల్పం మహాత్మ; 


పాజయంతి చయం నిత్యం విశ్వకర్మాణ మవయిమి ॥ 


ఆ 


శ్రీమదాం| ధమహాభారతశిల్బ కళాదర్శనము 
చతుర్జోన్మెష ము 


అల 
పూర శిల్సము 
బునణణామి ళ్‌ 
పూర్ణం నారి (ప్రభర కుంభ మేతం ఘృతస్య ధారా మమృశేన స౭భృతామ్‌ ! 
ఇమాం పొతూ నమృతేనా సమ “ష్టాపూర్హమభి రజె ల్యేనామ్‌॥ 
_-శాలాసూత్తము. అథర్వ $-12-8 
ఓనార్‌ ! అమృతమయమైన ఘృతభారలతో నిండిన పూర్ణకుంభమును 
గొనిరమ్ము. దీనిని - ఈశాలను - పాలించువారి నమృతముతో ముంచెత్తుము, 
ఇందు చేయబ౦డు నిష్టాపూర్తములు జ 'శాతస్మార్హ దానాదిపుణ్యక ర్మములు 
ఈశాలను రక్షించుగాక. 
యద్దత్తం యత్‌ పరాదానం యత్‌ పూరం యాచ్చ దకీకకాః | 
తదగ్నిర్‌ వై శ్వకర్మణః స్వర్దేవేషు నో దధత్‌॥ -కు.య, 18.64 
మా దానధర్మములు, పుణ్యకార్యములు, పూర్తశిల్బములు 
యజదక్షిణలు - వీని నన్నింటిని వెశ్వకర్మ ఇలా గ్ని స్వర్గలోక ము నందలి 
దేవతల ముందుంచు. గాక. 1 
% స గ్‌ న 
పోల్చా ఏ అధర్వ 1822-50 శుక్ల యజుర్వేద 15-54, 8 


1. Cf:- Ralph T. గ. Griffith : The White Yajurveda. 
Our gifts, our charitable grants, Our Pious works, our fees 
to priests. May the Omnific'’s Agni set all this among the 
Gods in heaven “ 
[ The Omnific Agni = That is Agni, or the Fire Altar, that 
belongs to VISVAKARMAN or Prajapati 1. 
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ఇజ్షాపూర్హ మనతు నః పిత్తాణామ్‌॥  -___ఆథర్వ. 2.12.8 
మా పితృదేవతల యొక్క ఇష్టాపూర్తములు మమ్ము రక్షించు6ంగాక. 
ఇష్ట మనంగా అగ్ని హో తాదికము, 
పూర్తమనంగా వాపీకూపతటాకదేవతాయతనాది నిర్మాణములు, 

ఏకాగ్నికర్మ హావనం తేంశ్రాయాం యచ్చ హూయతే | 
అరతర్వేద్యాం చ యద్రాన మిస్గ్టం తదభిదీయతే ॥ 
యు న] 
వాపీకూపతడాగాని చేవతాయతనాని. చ 
అన్నపిదానమారామ; పూర్త మర్ద్యాః (పచక్షతే॥ --- హేమచం( ద, 
స వైదికకర్మంబు ప్రవృత్తంబును నివృత్తంబును నన రెండు తెజంగులయె, 
అందు (బవృత్తంబున బునరావర్తనంబును, నివృత్తంబున మోక్షంబును 
సిద్ధించు. పృవృత్తకర్మంబులోన నిష్టాపూ ర్తంబులను రెండుమార్లములు గలవ్వ, 
అందు హింసా దవ్యమయ కామ్యరూవంబు అయిన యాగాదికంబు 
లిష్టంబులు. దేవతాలయ వన కూప తటాక (పముఖంబులు పూర్తంబులు, ” 
---ఆ్రీ మహాభాగవతము. 7. (౫ 


యజ్ఞక ర్మానుష్టానముచేయ పురుషులు పొందు పు అర లోకములు 
వాపికూపతడాగాది దానములు చేయు మనుష్యులు పొందు. పుణులోకములు 
mi £ 
(ow 


౧... వ్యాభా, వన. 20.00 
* వ్యాస : భాగవతమహాపురాణము. సృ రధ, 7, 15. 17.40 


పోల్చు :. వ్యాసభారతము _ ఆదిసక౭ము. 194-8 గితాపోస్‌, పుట, 5639 

చి శ్రీ య 7) వ 
టీకాకర _ పండిత రామునారాయణదత కౌత్తు.(పాంజయ) 
ఆగ్నిహోతరిం తపః సత్యం 'వేదానాం-చె వ పాలను | 
ఆతిథ్యం వె శ్వదేవం చ ఇషమిత్యథిధీ మతే 

శ తీ వానా యి 

వాఎకూపతడాగాది దేకతాయతనాని చ 
ఆన్నపిదానమారామః వూర మిత్యవిచీయతే॥ 
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పూర్తశిల్స వులు _ పుణ్య లొకవయలం 


విహారావనథౌద్యాన కూపారామ సభా పిపాః | 
నరా ద 


విపాణాం చెవ కరార సే నరాః సః 
Ee అణాల ar) థొ 


---వోొ; ధా, ఆను, 28.99 


“రచ్చకొట్టంబు నారామ౦ బు (గ్ర పయు: గావించుట.., 
నాక లోకమునకు నిచ్చెనలగు. ” రా కిక్కంన్‌ అను. 2.64 


న్న్న I మ A Ya. 
వీనిని పాడుచేయుట పాపహేతువు, 


6 


స్మృతంబు సాలయు!6 జలిపందిరియు రచ్చకొట్టంబు (వచ్చుట ను 
నిరయహెతువులు, నీక తిక్కన ఆను. 2.61 
గతజీవితులయిన వారి పేర తటాకారామములు నిర్మించినను, 
దేవాలయములు గట్టించినను, సత్రములు బెట్టించినను వారికి పుణ్యలోకములు 
గలుగు నని మహాభారతకాలీనజనులు. విశ్వసించిరి. 
కావుననే ధర్మరాజు కురుక్షే (తసం (గామమునం దసుపులుబాసి ఏరస్వర్గ 
నులంకరించిన బంధుమిత్రుల పేర, 


“ చలిపందిరులను సతృంబులు( బెట్టించెను; E 

తటాకములు దేవగృ్భహమ్ములు కల్పించెను; 

బంధుజనులకు సుగతి యగుటకై వినుతభుగి నృపా!” 

తిక్కన, శాంతి. 1.888 

తిక్కన యనువాదము మూలవిధేయముగా నున్నది. 

సగాః (ప్రపొశ్చ వివిధా సృటాకొని చ పాండవః | 

సుహృదాం కారయామాస సర్వేషా మౌర్వ్వదేహికమ్‌॥ 

ఇ 
ఎ బాక్థిభా, శాంతి, 4 


(J 
యు నిలకంఠు(డు విపరించినాండు. 1 


త్‌ పీపానొం చ సభానాం.చ సంకకమాణాం చ భారత | 
అగారాణాం చ వేకాథో నరో నిరయగామినః 4” వ్యా భా. అను, 


ఇట సభ యన ధర్మశాల యనియు ధర1శాలాదులు నిర్మించిన 
నని 


1, సభాః ధర్మ శాలా! తతృన్నామాంకితాని 'సభాదీని చశే) 
ఇయ మముకస్య సభా ఇయ మముకస్య సభేతి 
ఏతేన సభాదికొరణాక్‌ సంతానఫలం లభ్యత ఇతి గమ్యతే, _-నీలకం: 
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పిరూపతటారవులు 


పానీయం పరమం దానం దానానొం మను ర(బపీఠ్‌ | 
తన్మాడ్‌ కూపొంశ్చ వాపీక్చ తడాగాని చ భానయేత్‌॥ 
= వౌ్య.భా, అను, (క 
wes ముత్తమదానం బని యఖిలధర్మతత్వదృథఢపరి 
నానూనుం డగు మానవపతి చెప్పె నృపసమాజవరేణ్యా il 
" జజణువులు నూతులు 
బావులు గొల(కులును నెపుడు. బౌరవముఖా aya 
కావింపవలయు నవి కడు. 
బావనములు పుణ్యలోకభాగిత నిచ్చున్‌. తిక్కన అనుశానన, 111 
వాపీకూపనిర్మాణఫలము 
వరం కూపళతాద్‌ వాపీ వరం వాపీశతాత్‌ (కతుః ॥ -వ్యా,భా, ఆది, 75.102 
కూప మనంగా నూయి, వాపి యన స దీర్చి కు 
“ నుతజలపూరితంబులగు నూతులు నూజిటి కంకు బాన్టకరళ య 
బావి మేలు; మతి బావులు నూజిటి కంటు నొక్క సత్రతు వది మేలు,, 
--సన్నయ అది, 4.01 
యజ్ఞఫలములో నూజవ వంతు బావి (త సవ్వించిన మనుష్యునకు, 
దానిలొ నూజవ వంతు నూయి (తవ్వించిన వానికి. గలుగును, 
తటాకనిర్మాణఫలవి శేషము 


దేవ తిర్య జ్నర స్థావరాశ్రయము తటాక౦బు; ఏనుముట్లు గాక యందు 
గోకులంబులు నీరుంగొని దానికర్హ కులమునెల్ల( బుణ్యలోకమున కనుగు 
.. నీలోకమున (శ్రీయు నెక్కుడు కతి, యు నతనికి( జేయు; వర్షాగమమన 
సీతువ వేసవి జెటువులో నీరున్న. నగ్నిహో (తాది మయజ్ఞ 
"పేయ ఫలము లోలి నాయన కగు. గట్ట దగిన తరువు లిడిన సుగతిగణగు 
“నిహసుఖంబు(6 బొందు విహ గాదిబహుభూతవాససోఖ్య మత(డు చేసె(గాన 
సలిలాశయములు చేసిన నలఘు.ప్రియమందు. బితృచయము లూర్జ్వగతల్‌ 
కలుగును దానం దమకను తల(పున నది కోరుచుండు ధర్మ తనూజా॥ 
| తిక్కన, అనుశాసనిక, 8, 990,31 
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పూర్తశిల్ప మునకు మూలపురుమండు విశ్వకర్మ యొ. 


విశ్వకర్మా పృదాసన్యపుత్రః శిల్చి ప్రజాపతిః ॥ 

న ర భూషణాదిదు 

కడాగారామ కూసపేషు స్ఫృతః సోఒమరవర క్రి॥ 
జారి (అ 


—మత్స్యపురాణ. క్‌, 27, 28 


బాం హ్మ అని యరణిం గొని వజ అచిన హరిధ్ర ఎంటంబరువిడిన 
చునుజుల వెదకుచు6 జనిన ధర్మజుండు బహువిధ పక్షికోలాహలభయదమె 
కడు బరపయిన యడవి యం దొక కమలాకరమును గాంచెను * 
---ఎజ్జిన, ఆరణ్య, 7. 408 

ఆ సరోవరము సువర్థపగ్ల సుమళో ఖతమై సాక్షాత్తు విస 


సృకర్మచె నిర్మింప. 
బడినట్టున్నదని మూ రాలమునందుూ వర్ణింపబడినది, 


స గచ్చన్‌ కానన తస్కిన్‌ హేమజాలపరిష్క్టృతం | 

దదర్శ తతః సరః (లీ మాన్‌ విశ్వక కర్మక్కతం యథా॥ 
_-వ్యాభాా వన, 818.5 
“నా యనుమతి లేకుండ(గ నీ యుదకముం (దావిరేని యెవ్యారేనిన్‌ ధీయుత 


చత్తురు నీవటు సేయవు సమ్యుగ్విచారశీలుండ వగుటన్‌ ” అ యకు(డు 
ధర్మజునితో6 బలికినాండు. అది యక్ష సరోవరము. 


సంచవర్షపద్మాక రము 

పురందరుం డరిగిన కందువ నే నిప్పుడెట్లు Mow యని శటదెవి 
యుపశు (త్రి నారాధింప(గా నుపన్లుతి సాకారయై పొడసూషి, “నీకు పాకకాసను 
జూపెద రమ్మని తోడ ని హిమవత్పర్వతంబు నుత్త రంబున మం. 
బను మహాశెలంబున కరిగి దానియందు శతయోజన విస్తే ర్దంబైన యొక 


య. 'సాచ్చి యచ్చట నుల్ల సిల్లు పంచవర్హ కదునియంటుతను కమల 
లో నొక్ట నాళంబు ఛేదించి” నట్టు వర్ణింపంబడినది. తిక్కన, ఉద్యోగ, 1- 


(ఫ్‌ 


రోవరము నూజు యోజనముల పొడవు - వెడల్పులు గక 
షే... నున్నది, 
త్యత్రాపళ్యత్‌ 'సరో దివ్యం శుభం శకునిభిర్‌యుతం । 
శతయోజనవి సీరం తావదేవాయతం శుభమ్‌॥ =దౌక,భొ, ఉద్యోగ 18.8 


148 శ్రీమదాంధ్ర మహాధ్యా 


అవ్చుతవాపి ; అసురశిల్సి 

మహాయోగియొోన మయుడు చచ్చిన వారిని (బదికింపం జాలు. 
సిద్ధామృతరసపూర్ణమయిన యొక బావిని నిర్మించినట్లు తెలియుచున్నది, 

తారకాసురుని తనయు(డు హరి యనువాండు విరించిని గూర్చి తపమొనర్భి, 

“ తిపురంబుల వార లాయుధంబులు దా చచ్చిన వీను6గుల్‌ నీరిలో! 

బెట్టితడుప, నొాక్కండు పదుగురై యెక్టుడు లావును బీరంబు మెజయ సం పీకి 

నుల్లసిల్లు నట్టి బావి చిరతరతోయమై మాపురమునం జి తమహిమ వెలయు 

వావహిల్ల వలయు” నట్లు వరము వడసెను. _--తిక్క_న. కర. 1. 14 

C౧ య రం 

తిపురానురుల యోగక్షేమము లరయు మహాయోగి మయుడు చవి 

C J 
వారిని రుందికింపంజాలు (పభావము గల బావిని నిర్మించి యిచ్చినాండు. 

సస్ఫజే తత్ర వాపీం తాం మృతానాం జీవనీం (ప్రభో॥ 
వార, భా. కర్ణ 84_303| 


ఆ బావి దీర్హచతుర | స్రాకారముగ నున్నది. 


అమృతమయమైన యా బావి రెండు యోజనముల పొడవు - ఒక 
యోజనము వెడల్పు గలిగియున్న దనియు, శిల్పి శేష్టుండయిన మయుడు 
(మయో మాయావినాం వరణ తన శి లృచాతుర్యము చేత (మాయయా, 
మాయాబలెన్స నిర్మించినాండనియు మత్స్య పురాణమునందు వర్ణింపంబడినది, 
Pn పు మయో మాయావఏనాం వరః । 
అస్రాక్షీన్మాయయా వాపీం రంభా మివ పితామహః ॥ 
ద్వియోజనాయతాం దీర్చాల పూ ర్ణయోజనవిస్ఫృతామ్‌ |.... 
మయా౭మృతమయీ వాపీ వైషా మాయాబలేన తు | 
సృష్ట్వా దానవదై త్యానాం హతానాం జీవవర్ధనీ॥ 
మత్స్య. అ, 184. 103 
ఇట మాయ యనయా శి లృ ము, మాయాబల మనగా శి ల్పశాస్త్ర 
విజ్ఞానము. మాయి, మాయావి = శిల్సి; శిల్చక శాకొశలముగల వాడు. 


aan 


Maya: మాయా f,art, wisdom, extra-ordinany or Supernatural Powe! 
(only in earlier language) 
Mayin: మాయిన్‌ Mfn artful, Skilled in art or enchantment etc. 
layavin : మాయావిన్‌ PO$s$es$5iNg illusive or magical Powers. 
~—Sir Monier Williams, SED. P, 811 
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క 
భాగవతమునం దది యొక సిద్దరసకూపముగా వరైంపంబడినది. 
Gn) 
“గతాసువులయిన (తిపురాసులం దెచ్చి, మహాయాగియెన మయుండు 
సిద్దర సకూపంబున వెచిన, 
సిద్దామృతరసమహిమను శుద్దమహావ|జతుల్య శోభితతన 


నుల 
యమో 
వత్తా 
Wa 


వృద్దిం బొందిరి దానవు లుద్దత నిర్జాత పావకోపములగుచ 
= భాగవతము, 7, 397.99* 


మణిమయ నలిని 

అం|ద!పస్థమునందు ధర్మరాజునకు సభాభవనమును నిర్మించి యిచ్చిన 
మయవిశ్వకర్మయు నందు మణిమయములై చి [త విచి (త ములయిన 
కొలంకులను నిర్మించినాండు. 1 


తటాకములు 

భరణీనాథ భవద్భుజపరిపాలితయైన వసుధ6 బరిహపూర్ణములై 

కరముప్పుచున్నె చెటువులు ధరణిక వగ్రహభయంబు దనుకకయుండన్‌ 
అని నారదుండు ధర్మజుని (పశ్నించినాడు. నన్నయ, సభా. 1.48 

తటాకముల నిండుగా నీరున్నచో ప్రజలకు వానలేమి వలన 
భయుముండదు. 

పద్మాకరములు లక్ష్మీనివాస స్టానములు. 

“ అఆబ్దీని తటాక తరుషండ పుష్పవాటికల నిలుతు ” నని క్రీదేవియ 
చెప్పినది. __ తిక్కన. అనుశాసన. 1.285 

కావున రాజులు చెణువులు (తవ్వింపవలయును. 

విశ్వ కర్మ నిర్మి తమయిన యిం(ద(పస్ట పురమునందు దీర్దికలు, 
సరస్సులు, పుష్కురిణులు, తటాకములు గలవు. 2 

ఈ వర్ణనములను బట్టి మహాభారతకాలమునందు విశ్వకర్మాటి 
శిల్పివరులే వాపీకూపతటాక ములు నిర్మించు చుండి రని తెలియుచున్నది. 
* వ్యాస : (శ్రీమద్భాగవత మహాప్పరాణములు, న్మ_౦. 7. 11-59, 60 


1 చూడు :- డా॥ శోభిరాల “ శ్రీమదాంధి మహాభారత శిల్పకళాదర్శనము" 
__పిథమభాగము, పు. 258-54 


2 ఎజ లదే లా పృ. 94, 95 
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దేవతాయతనవూలలం : చైక్యములు 


తటాకొన్యుదపానాని వాప్యః వసి కకొనిీ చ | 
సీమాసంధిషు కార్యాణి చేవతాయతనాని చ॥ మనుస్మృతి 8, 218 
వాపీకూపతటాకాదులు, దేవతాయతనములు సీమాసంధులందు, 
నిర్మింపవలె నని మనుస్తృతి చెప్పుచున్నది. 
మహాభారతకాలమున భారతదేశమునందు దేవతాయతనములు, 
చెత్యములు గలవు. ఆవి స్టాపత్యకళకు మూల రూపములు. 
కణ్వా[శమమున దేవతాయతనము లందు ద్విజులు చేయు పూజా 
పద్దతిని జూచి. దుష్యంతమహారాజు తాను బంహ్మలోకము నందున్నట్టు 
భావించినాండని వ్యాసభారతమునందు వర్ణింపబడినది. 
వతాయతనానాం చ _పేక్య పూజాం కృతాం ద్విజైః | 
బహలోకస్ట మాత్రానం మేనే స నృపసత్తమః ॥ _వ్యా ధా, ఆది. 71, (1 
“శత శృంగంబునం గుంతిదేవి భీమసేను సుపుతుంం బడసి. దశమ 
దివసంబున వేల్చులకు (యొక్క గొడుకు నెత్తికొని దేవ గృహంబునకుం 
బోయి నట్టు నన్నయ వర్ణించినాండు. 1 
అర్జును6డు తీర్ణాటనము చేయుచు పశ్చిమ సము! దతీరమునందరి 
పుణ్యతీర్ణముల; దేవమందిరములను చూచినాండని వ్యాసభఖారతమునందు 
వర్ణింప(జఒడినది. . 
సోఒపరాంతేమ తీర్జాని పుణ్యాన్యాయతనాని చ । 
సర్వాణ్యాను పూర్వేణ జగామామితవిక౦9 మః i 
సము(డే పక్చిమే యాని తీర్ణాన్యాయతనాని చ | 
తాని సర్వాణి గత్వా స (ప్రభాస్మముపజగ్మి వాన్‌ ॥-వ్యా. భా. ఆది 217-1,] 
ఆయతనము లనంగా దేవమందిరములని హిందీటికా కారుడు (వాసినాడు, 2 


నన్నయ్య, భార. ఆది, 5-112 = వ్యా.భా, ఆది. 172.15 తరువాత శోకము 
“దై వతాన్యర్పయిష్యంతీ నిర్ణగామాశిమాక్‌ సృథా!॥ ” 
చూడు 3. వాళ్థ.భా ఆదిపర్వము గీఠాపెెస్‌ పతి, పు, 819 
“ తదనంతర్‌ ఆమితపరాకమీ అర్జున్‌ క్రి మళ పళ్చి మసము.దతటవరీ, 
దేశ్‌ 3 సమస్త పుణ్యతీర్ణోం బొర్‌ మందిరోంమే గయే | 
పశ్చిమ. సముద్రకే తట్‌ పర్‌ జిత్నే తీర బొర్‌ దేవాలయ శే ఉన్‌ సబ్‌కీ 
యాత్రా కర్‌కే వే స్రిభాస_ కేతం మే పహుంచే॥ 
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చె త్య వు లై 
ఆసీనం చె వై త్యమధ్యీ త్వాం దీస్యమాన 0 య. 
ఆగమ్య బుషయః సర్వే యాచంతాభయ మచ్చ్యుత॥ 
__వ్యా.భా, వన, 12, 88 
“క్రి అచ్యుతా ! సమస్తబుషులు వైత్యమధ్య ౧మునందు నిజతేజముతో 
(ప్రకాశించు నిన్ను శరణు6జొచ్చి మోక్షము కొజికు (పార్టించుచున్నారు అని * 
అర్జునుండు కృష్ణుని స్మరించినా (డు. 
“చైత్యం చితాంకే బుద్దాండ ఉద్దెశేఒదౌం సురాలయే” = వెజయంతి, 
చెత్య శబ్దమునకు. గల నానార్ధములలో దేవాలయ మనున దొకటి. 1 
ఇలు. చెత్య మన బాహ కో కరము దేవాలయ మనియు, న థ్యాత్నె రాయు 
హృదయపుండరీక మనియు నిలకంఠుండు వివరించినాడు.2 ఈ చెత్యవా 
చిచృబ్దభవము. [చిత్‌ - చైత్య]. 
చెత్యములకు దేవతాయతనములకు కొంచెము భేదమున్నది. చైత్యము 
లన చతుష్పథము అందుండు చిన్న గుడు లనియు, దేవతాయతనము లన 
నగరములకు వెలుపలనుండు పెద్దగుడు అనియు (గంథాంతరముల వలన 
దెలియుచున్నది. 


1. చూడు? సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు. పుట, 2798 
చై త్యము “సం. వి అ, పుం, | ఆశక్వత్తము. రావి (వృ.విఎ 
2. ఉదేశ వృక్షము, గుజుతు మాను, ఎల్ల(మాను 
8, గాంమములందు పిపిద్దమగు మహావృక్షము, రచ్చమాగిను. 
ఢీ వ మములకు నెల్లగా కట్టిన జి ఖాతికట్టడము. 
న, ly ఆయతనము, యజ జ్ఞశాల, 2) తక గుడి 
8) బొదాలయము, బోదసూపము. 
డా థ 4౫ 
2, చూడు :_ వ్యా.భా, వన, 128.08. చితుళలాపితి 
= ఆపీనం వై త్యమధ్యే త్వాం చైత్యం ఆయతం ఆధ్యాత్మికం 
హృదయపుండరీకం, బాహ్యం డేవాలయాది ” నీలకంఠ. 
ఆయతనము : సం, వి, ఆన, 1) ఇల్లు, ఉని కిపట్టు, 
2) స్థానము, ఆశయము, . క) యజ్ఞస్థానము, ఓ గుడి దేవాలయమ 
థా కడు 5 వ 
ర్‌) బౌద్దాలయము. : [సూ ని, పు, 408] 
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అయోధ్యానగరమునందు దేవతాయతన చైత్యము లున్నట్టు వాల్మీకి 
రామాయణమునందు వర్ణింపంబడినది. 

దేవతాయతన చె త్యేమ సాన్నభక్ష్యాః స దకీణాః ॥ _ఆయోధ్య, 8.1 

ఇట చైత్యము లనయణగా నాలుగు తోవలు కలియుచోట నుండు చిన్న 

దేవమందిరము అనియు, దేవతాయతనములు వాని కం'కె పెద్దవి యగు గుడు 
అనియు వ్యాఖ్యాతలు వివరించినారు, 

మజియొక చోట చైత్యము అనగా గజోశాదుల పూజాస్తానము అనియు; 

దేవతాయతనము లనయగా విష్ట్వాదుల పూజాస్థానము లనియు వివరింవ(బడినది! 


హస్తినాపురమునందు దేవతాయతన చైత్యము లున్నవి. 


పాండవులు పరిత్యక్తవిభవులై నిజాయుధంబులు ధరించి గజపురంబు 
వెలువడి రంత “ధృతరాష్ట్రవిభుని మందిరమున నజచుచు6 బజిచె 
గోమాయువుల్‌ పట్టపగల ” అని నన్నయ [వాసినాండు. కాని మూలము 
నందిట్లున్నది. 
(పత్యాహరంతి (క్రవ్యాదా గృధి) గోమాయు వాయసాః 
దేవతాయతన చై త్యేషు పాీకారాబ్దాల కేసు చ॥ __వ్యా, భా సభా, 80.40 


దేవాలయములందు, చైత్యము లందు, (పాకారాజ్ఞాలకముల “పెనను 
గృ (ధ గోమాయువాయసము లజది నట్టు వర్గింప( బడినది. కావ్పన 
దేవాలయాదులు పురమునకు వెలుపల నున్నవి. 

దెవతాయతన ము లన నగరమందిరము లనియు, చైత్యము లన 


దేవవృక్షము అనియు - పండిత రామనారాయణదత్త యనువదించి నాడు, 
చె త్య ము లన యజ్ఞశాల అనియు జెప్పకొనవచ్చును. 


* చూడు ;_ 1) (శ్రీ మద్వాల్మీ కిరామాయణము, మందరము. పు. 88 
2) శ్రీ) మద్వాల్మీకిరామా యణమ్‌ ఆంగ్లానువాదసహితము. గీతా పెస్‌, పృ.218 


Let images of deities deserving worship through flowers:and 
installed in. temples and at cross-roads severally and served 
-with cooked rice etc." 


[ చూడు 5. వా. రా; ఆయోఫ్య 58-85 (ఆంగ్లానువాదము. స్ప, 448) 
by వేడీస్టలవిధానాని వై శ్యాన్యాయతనాని చః” 


[chaityas = places of worship for Ganesa and other gods, 
Ayatanas = places of worship for Vishnu and other go ds ] 
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దురాలయుము ఏ. దేశమునం దెల్లెడల దు్గాలయము లున్నవి. 


జంబూద్వీపమున రాజధానీనగరములందలి చైత్యము లందు - 
దేవాలయములందు _ దుర్గాదేవి నిత్యము నివసించియుండు నని యర్జునకృత 
దుర్గాస్తోతముసందు వర్షింపంబడినది, 
వేద(శుతిమహాప్పణ్యే (బహ్మణ్యే జాత వేదసి | 
జంబూకటకశై_ త్యేను నిత్యం సన్ని హితాలయే॥_వా్య.భా. భీష్మ. 23-10 
ఇట చై త్య మన దేవాలయ మని టికాకారుండు (వాసినాడు. 1 
సగరమందిరములందేకాక మందరాచలమునందు, కాంతారములందు, 
దుర్గమస్థానములందు, భక్తుల గృహములందు పాతాళమునందు దుగ్గాదేవి 
నిత్యము నివసించు ననియు నా స్తోోతమునందు వర్చింపంబడినది. 
నమ స్తే సిద్ద సేనాని ఆర్యే మందరవాసిని | 
కాంతారభయదుచ్లేష భక్తానాంచాలయేషు చ 
నిత్యం నివసి వాల యుద్దే జయసి దానవాన్‌॥ 
_-వ్యా.భాం ఖీష్మ, 28.414 
విరాటనగరోపాంతమునందు దుర్గాదేవి యాలయమున్నది. సాండవులు 
(పచ్చన్నవేషథారులయి విరాటనగరము (పవేశించునపుడు యుధిష్టిరుండు 
దు రాస్తో సో త్ర ము చేసినాండు. 
విరాటనగరం౦ రమ్యం గచ్చమానో యుధిష్టిరః | 
అస్తువన్‌ మనసా దేవీం దుర్గాం తిభువనేశ్వరీమ్‌॥_వ్యా.భా, విరాట, 6-1 


శివాలయంవంం 2 గిరివృజమునందు శివాలయమున్నది. 
జరాసంధుడు," నృపతులC జెఅ(బెట్టి వశువరించుచు.( బశుపతి నుమేశు 


వరదు( బూజించెడి” వాడు. నన్నయ. సభా. 1.190 
(పోకీతానాం (పమృష్టానాం రాజ్ఞాం పళుపతేర్షృ శే వా! 
పశూనామివ కా (ప్రీతి ర్లీవితే భరతర్షభ॥ __వ్యా. భా. సభా, 15-22 


పశు పతిగ్భృహ మనంగా వశుపతి దేవాలయము, 


1. “ జంబూకటకేషు జంబూద్వీపరాజధా నీషు చె చై తేమ దేవాలయేషు 


నిత్యం సన్నిహిత: ఆలయ; స్థానం యస్యాః సా తథా॥ 
నీలకంఠ _ వావిశ శ్లప్బతి. 
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నలదమయంతుల న లందరు విదర్శేశుడు సంతసిల్లి 
“ తనపురంబునం దష్టశోభనంబులు దేవగృహంబులందు వివిధపూజలు 
సేయించె క = నన్నయ. ఆరణ్య. 2.224 
అర్చితాని చ సర్వాణి దేవతాయతనాని చ॥ --వ్యా.థా. పన, 77.8 
కాని యవి యే వేవతాగృహములో తెలియుట లేదు. 
దేవతాయతనములు, చైత్యములు, చైత్యవృక్షములు పురమునకు 
వెలుపల నుండెడివి. 
సాల్వుండు ద్వారకానగరముపై దండెత్తి వచ్చి “ద్వారవతి భేదింపనేరక 
దాని వెలిం |బపా చైత్య దేవతాయతన "వల్మీకంబుల వర్ణించి సమతల 
పందేశంబున నిబిడంబుగా నిబిరసన్ని వె వేశ్టేంబు చేసి” నట్లు వర్ణింపబడినది 
—- నన్నయ. ఆరణ్య. [1.158 
నర్షయిత్వా శ్మశానాని దేవతాయతనాని చ। 
వల్మీకాం శ్రైత్యవృక్షంచ తన్నివిష్ట మభూద్చలమ్‌! _వ్యాభా. వన. 16-8 


పూజాపద్దతి * దేవతాయతనములకు - చైత్యములకు - వ రర 
(ఆశ్వక్టవృక్షములకు) (పదక్షిణనమసా గ్రారములు చేయు సం|పచాయము 
పాావీనకాలమునుండియు నున్నది. 
శుచిం దేశ మనడ్వోహం దేవగోషం చతుసష్పథమ్‌ | 
బాహ్మణం ధార్మికం చై త్యం నిత్యం కుర్యాత్‌ _పదకీణమ్‌॥ 
--వ్యా,భా, శాంతి. 103.8 
శానుల కు, గురువులకు, వృద్దులకు, దేవతల కు, తాపసులకు, 
కల్యాణకరమైన చైత్యవృక్షములకు, [బాహ్మణులకు నముస్క్రరించుచున్నావా? 
యని నారదుడు ధర్మరాజును |పశ్నించినాడు. 
కచ్చిజ్జానీస్‌ గురూన్‌ వృడ్గాన్‌ దై దె వతాం సాపసానపి ॥ 
చె చై త్యాంశ్చ వృక్షెన్‌ కల్యాణాన్‌ (బాహ శణాంశ్చ నమస్యసి॥ 
ఎావ్యా.భా, సభా. 50101 
ధర్మజు.డన్నింటికి “కా” నని తలయూపనాండు. కావున సంత 
పురమునందు దెవతాపూజలు, చె 


వెడి 


త్యపూజలు జరుగుచుండెడివని చె చెప్పవచ్చును. 


* పోల్చు ;_ వారా అయోధ్య. 17.16 
“ చతుప్పథాత్‌ దేవసభం చె చై త్యాంళ్చాయతనాని చ! 
పిదక్షిణం పరిహారన్‌ జగామ నృపతేః సుతః 11 
** పోల్చు 1. వారా. అయోధ్య 100.61 
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క సుమనోధూపదీపనై వేద్యంబులు త్రమంబులగు 


జాసాధనంబు లని 
వానింగొని దేవతల బూజింతురు.” 


హూ 
తిక్కన, ఆనుశాసనిక. 4-4 
దెవపూజారము పుష్పముల కొజకు. దేవాలయావరణములందు 
పూదోటలు పెంచుచుండిరి. అందలి పూపులు దేవపూజకే కాని తదితర 
శుభకార్యములకు పనికిరావు. 
“ఏను దేవాలయమున6 బితృవనమున( బు 
వివాహంబునకును శాంతికపౌష్టికవనితాజ 


సుమములు వలదు 


బుట్టు.'ఈ 
నరంజనాది వర నములకున్‌ ” 
[enn 


aD 


చేవాలయాది పవితస్థలములను శుచిగా 


నుంచుటకు కొన్ని నియమములు 
పాటింపబ(బడుచుండెడీవి, 


దేవగృహముల కడ వీథిని గోవాటమునందు రచ్చకొట్టము పొంతన్‌ 
భూవర సస్యములను విష్టావిసృజన మొప్పదండ్రు చారి త్రవిదుల్‌. * 


ఆఫుచిపదముల దేవాలయములు మెట్టినవారు పాదరోగు లగుదురు. 3 


es 
“ ఒరు లిచ్చిన దీపం బపహరించి తత్సాతకమున నంధుండగు భూ 
వర ! గుడిసె లోపల గిరి దీపం బిడి విభూతికిన్‌ బాతిమగున్‌ "* 


మా వ అ మ ల పదద 
1. తిక్కన ఆనుశాననిక, 4.4 = వ్యా.భా, అను. 98-89 


“న తు శ్మళాన సంభూతా దేవతాయతనోద్భవా | 
సంనయేత్‌ పుషియుకే మ వివాహేీమ రహఃసు చ॥” 
CR] దీ 


దేవళములందు దీపదానముచేసినచో నైశ్వర్యము గలుగును. 


2. తిక్కన. ఆను, 4-93 = వ్యా,భా, అను. 104.54 దాకీకాత్యపితి. 
“ డేవాలయే=థ గోవృందే చై క్యే సస్యేమ విశమే....” 
3. తిక్కన, ఆను, 5.102 = వ్యా.భా, ఆను. 145. దా&ిణాత్యపితి. 
“ మనుజా దేవతాస్థానం స్వపొదై ర్భగంశ యంత్యుత .... 
పాదరోగ్గె ర్భహువిధై ర్థార కం త్మేశ్వపదాదిభిః॥ ర 
4. తిక్కన. ఆను. 4.21 = వ్యాయా, అను. 98-88 
న్‌ గిరిపాపాశే గహనే చైత్యస్థానే చతుప్పశే | 
దీపదాతా భ వేన్నిత్యం య ఇచ్చే ద్భ్ఫూతిమాత్మనః 1 ” 
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గృహదేవతలం 2 మ్రహాభారతకాలమున రాజులు నగరదేవతలనే క 
గృహదేవతలను గూడ పూజించుచుండిరి. 

_నగరదేవత- లనంగా నగరరక్షీణార్థము నెలకొల్పంబడిన దేవతలు, నేటి 
గాామదేవతల గుడు లున్నవి, 

గృ హదేవత అనంగా కులదేవతలు. ఇలు వేల్సులు, 

యుద్ధానంతరము హస్తినాపురము (పవేశించిన ధ ర్మ రాజు ధాన్య 
ధృతరాష్ట్ర పురస్సరంబుగా నభ్యంతరనివాసంబు సొచ్చి, గృ హదేవతలం 
బూజించి మగుడ బహిరంగణభూమికివచ్చి, నగ 6 దేవతా హాకా 
సేయింపం టగువారలం బంచినాండు. * 1 

“జరి బృ హదంథుని కులదేవత, 

“ వినయము విస్తరిల్ల గురువృద్దజనాతిధివి(పదేవతార్చన లొనరింతు” ' 
నని ధర్మ వ్యాధుడు కౌశికునితో( జెప్పినాండు. ---ఎబ్టిన, ఆరణ్య, 5.11 

__ దేవతాతిథిభృత్యానా మవళ్నిష్టేన వర యే॥ -___వ్యా.భా. వన. 21.2 

ఇది గృహదేవతాపూజయే. అతని పూజామందిరము దేవతలనివాసస్థానము 
వలె .నున్నది. 

“ దేవకాగృహసంకాశం ది.వతైె శ్చ సుపూజితమ్‌ * ---వ్యా,భొా. వస, 2115 
దేవత లర్హకునుమపూజావిధి. |బియ మంది జనుల కోర్కుల సఫలము 
గావింతురు, 

తన యింట గలుగు నన్నము మును దేవతలకు నివేధ్యముగం జేసిన 
పిమ్మట తాను భుజింపవలయును, 

ఈ విధముగా గృహదేవతలను బూజించిన గృహస్థులకు శుభములు 
గలుగును. 
ఉపహారసమర్చకు(డగు నుపురుదు గృహాదై వతములు శుభముల. గూర్చున్‌ 
నృపవర తత్కర్మరహితుం గృప లేక నితాంతవిఫలకృ త్యున్‌ జేయున్‌॥ 
తిక్కన, అను, 1.28 
1. తిక్కన, శాంతి. 1.868 - వ్యా.భా. శాంతి. 88.14 
(పవిశ్యాభ్యంతరం శ్రీమాన్‌ దై వతాన్యభిగమ్థ్థాచ । 
పూజాయమాస ర త్తైశ్చ .గంధమా లైాశ్చ సర్వశః ॥ 
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దేవాలయాది పవి(త్రస్థానములందు నివసించిన మనసున కేశా గత 
కలుగు నని వ్యాసమహర్షి శుకున కుపదేశించినాండు. 
మన 'నేకాగత6 బొంద. జేయ? జనసమ్మర్షంబు వర్షించి శూ 
క ద 
న్యని కేజాద్రిగుహోవి విక వనదేవాగార ముఖ్యంబులై | 
న నివాసంబుల నుండగా వలయులే, దర్‌ మన్నించినన్‌ గీడు సే 
సిన హర్షంబు నమర్ష మున్‌ హృదయమున్‌ జెందింప( కకోభ్యుండై స 
యుద్దానంతరము హతపుత్రు(డైన ధృతరాష్ట్రుడు పుణ్యకార్యములు 
సేయుచు ' గుక్తుకోణువులు(గట్టించె. + తక్క న, ఆశ్రమవాస. 1.7 


ఈ విధమయిన వర్గనముల వలన మహాభారతకాలమున భారతదేశము 
నందు దేవాలయవైత్యాది నిర్మాణములు జరుగుచున్నట్టు తెలియుచున్నది. 
కాని యుగసంధులందు, యుగాంతసమయములందు దేవతాపూజలయం 
ధనాదరము గలుగుచుండు నని చెప్పంబడినది. . 
(తేతాద్వాపర సంధికాలమునందు : 
_యాగముల్‌ దేవతాపూజలు నెడలంగ భూసుర పముఖములైన 
వర్ణములు చొప్పుదప్పు ” ననియు, 2 
దేవాలయములం' దినపగ టలు మోగుచుండు ననియు3 
వర్చింపంలుడినది. 
_ కలియుగంబున ధర్మంబు పాధమా త్రావశిష్టంబయి యుండునపుడు, . 
“ దేవతాయతనంబులున్‌ జగతీసురావసధంబులున్‌ 
పావనాశమభూములున్‌ జెడి పాడగున్‌ ” _ 
5ని మార్క్మడేయుండు ధర్మరాజునకు జెప్పినాండు. (౫ ఎజ్జన, ఆరణ్య, 
న ల కత మ ల. 
* తిక్కన. శాంతి, 5.121 = వ్యాభా. శాంతి, 210-8 
శూన్యా గిరిగుహాశై వ దేవతాయతనాని చ | 
చూన్యాగారాణివై కాగో నివాసార్థ ముపాశ్విమేత్‌॥ 
. తీర్కన. శాంతి, 8.289 
* వ్యావా, కాంతి, 14102 
ఉలూకపకీధ్వనిథి ర్రైవతాయతనై ర్‌ వృతమ్‌ | 
లోహఘంటాపరిష్కారం శ్వయూథపరివారితమ్‌॥ 
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కలియుగమునం దు (ప్రజలు దేవతా విగ్రహపూజలు వర్షించి 
తా ల క జ ల్‌ 
ఏడూకచిహ్నములను పూజింతు రనియు, దేవతాయ తనచైత్యము లందును, 
నాగాలయములయందును ఏడూకచిహ్నము లుంప(బడు ననియు, భూమి 
దేవతా గృ హములతో నలంకరింపంబడ దనియు వ్యాసభారతము నందు 
వర్ణింపబడినది. 
ఏడూక్షాన్‌! పూజయిష్యంతి వర్ణయిష్యంతి దేవతాః ॥....* 
దేవస్టానేషు చై త్యేమ నాగానామాలయేషు చ, 
ఏడూకచిహ్నాని పృథివీ న దేవగృ హభూషితా॥ 

--వ్యా,వా, వన, 190. 85.0 
యుగాంతమునందు విష్ణుండు ద లా త్మ రుండయి జనియింఛి 
ధర్మమును పునరుద్దరించును. | 

కృతయుగము పాంప్తించినపు డెల్లదేశములు 

“ఆరామ (దజచైకేత్యనద్మ వన దేవాగార సొమ్యంబులై "యొప్పారును ! 

Fite | యా 

ఈ వర్హ్తనములను బట్టు భారతరామాయణకాలములందే. శాక 
కృతయుగము. నుండియు లోకమునందు దేవతాయతన చెత్య తడా గాది 
పూర్తశిల్సము లుండెడి వనియు తెలియుచున్నది, 

కలియుగము నందవి చెడిపోయినను, వాని ఫ్రానమునందు ఏడూకాది 
నిర్మాణములు చోటుచేసికొనుచున్న వి, 

సమస్తనిర్మాణకార్యములు చేయువారు సంకృతులే, శిల్పాచార్వులే. 

1. ఏడూకాన్‌ ; అస్థ్యంకితాని కుడ్యాని నీలకంఠ 
ఏడూకమ్ము ఏడుకము = లోపల ఎముకలు పెట్టికట్టినగోడ, బౌద్దాలయము (సూ,ని.) 
బుదెడూక = A temple in which relics of Buddha are preserved. 
= ( = Chaitya) — Monier Williams, 

ప హడ్డీ జడీ హుళఈ దీవారోంకే తో పూజాక రేంగే 

జార్‌ దేవవి(గహోంకో త్యాగ్‌ దేంగే” రామనారాయణద క్రా 

రా (చూడు : శ్రీమహాభారతము . గీక్నా ఫెస్‌) 
ని ఎట్టన, ఆరణ్య. 4.818 అ హోకా, వన, 191.8 
“ ఆరామాశ్చ చెత్యాశ్చ తటాకొవసథా స్తథా ॥ 
పుష్క_రిణ శ్చ వివిధా దేవతాయతనాని చ | 
యజ్ఞకి, యాశ్చ వివిధా భనిష్యంతి కృతే యుగే ” 
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వెదికయుగమునందలి యాగశాలయే రామాయణ భారతేతిప హాసకాలమున 
దేవాలయేముగా పరివర్తన చెందినది. 1 
యజ్ఞాయతనమే దేవాలయ నిర్మాణమునకు మూలము, యజ్ఞ వేదిక లను 
చితి - తక a స్తూపము అనియు నందురు. దేవాలయ నిర్మాణమునకు 
ఈ వేదికా పద్ధతియే. మూల మని వెదికస్తూప చితుల నుండియే వైన బౌద్దుల 
స్తూప చైత్య విహారాదినిర్మాణము అవతరించిన వని భారతీయవిద్వాంసులు 
నిర్ణయించినారు. 2 
అత్యంత పొొచీనకాలమున పుజలు చతుర(స్రాకృతి గల వేదికలమై 
నేదే నొక పృతీక నుంచి దాని నిష్టదైవముగా భావించి పూజించు చుండిరి 
యక్షసవములు నాగాలయములు నిట్టివె. 3 
బుగ్వే దమునందు ' యక్షసదము ” పేర్కొనంబడినది. 
మా కస్య యక్షం సద మిద్దురః ॥ బు. 4ం$ి-1 
మహాభారతకాలమున నాగాలయములున్నవి. 
అర్జునుండు మట్టితో నొక స్ట ండిలము _ వేదికను _ నిర్మించి, దానిని శివునిగ 
భావించి మాల్యాదులతో పూజించినాండు, 
మృణ్మయం స్టండిలం కృత్వా మాల్యేనాపూజయద్‌ భవం॥ 

_--వా.భా, వన, 89! 
ఇవి యన్నియు నాచ్చాదసలేని బహిరంగపూజా స్టానములు. 
కొంతకాలము తరువాత ఆచ్చాదనము, స్తంభములు, (పాకారములు 

చిన్నచిన్న గుడులు నిర్మింపంబడినవి. 
1. Swami Harshananda : All about HINDU TEMPLES 


“ The view that the Yaga Sala of the Vedic Period gradL 
metamorphosed into temples by the epic period ownin 
influence of the cults of devotion, is widely accepted." 


ఈ/ 


2. గడియారం రామక్ళష్ణశర్మ * మన వాస్తసంపద మార్‌ 


3. Cf :- Vasudeva 5 Agrawala : Evolution of the HINDU TE 
and other essays. 


158 (శ్రీమదాంధధమహాభారక 


ఈ దేవాలయములు దారుమయములు, మృణ్మయములు నగుటవలిన 
నవి కాలగర్భమునందు కలిసిపోయినవి. మిగిలిన దారు a 
కొన్ని హి మాలయ (పాంతము: నందు మలబారుతీరమునందు నున్నవి. 


ఆనంతరకాలమున నిర్మింపబడిన గుహాలయములు, ఇటుకలతోను 
శిలలతోను నిర్మింపబడిన దేవాలయములు క్రొ న్ని నేటికిని నిలిచియున్నవి. 1 


1 


స్థాపత్యకళ ( (కవువికాసము 


వాస్తుశిల్పక ళౌక లితమెన దేవాలయనిర్మా౭ కము (కీ శ . (పథమ నత్రా 
యందు (పారంభమయినది. 


ee 


_గర్భగృహము, అచ్చాదనము, (పొకారకుడ్యములు, మండపములు గల 
గుప్తకాలపుదేవమందిర మొకటి సాంచి యందున్నది. 


గుప్రకాలమున పాంఠరంభదశయందున్న స్థాపత్యకళ కమవికాసము 


ఖో 


పొంది సరాాలంకారశోభితమయిన దేవాలయము రూపుదిధ్ధు క కొన్నది. 2 


భారతీయ శీల్చులు మతదృష్టితో వాస్తునిర్మాణమునకు అపసరమైన 
సూత్రములు విధించినారు. వీనిని అర్ధరహితము లని తోసివేయరాదు. "అవి 
మానవ కల్యాణమును, ఆరో గ్య భా గక ము అను దృష్టియందుంచుకోొని 
నిర్వచింపంబడినవి. 3 


దేవాలయనిర్మాణమునకు ముందు జలపూర్ణమయిన సలిలాశయమును, 
అరామమును' ని నిర్మింపవలె నని బృహత్సంహి త రరటుః జెప్పలుడినది. 4 


కృత్వా (పభూతసలిల మారామాన్‌ విని వేశ్య చ| 
చేవతాయతన ౦ కుర్యాద్‌ యశొధర్మాభివృద్ధయే i 
-- బృహిత్సంహిత. కరీ. 1* 


ఏ వాతా నావంక స్యా FP wR P fe హై | (> కాల 
Swami [2190208068 : All about HINDU TEMPLES 


2, Vasudeva 5 Agrawala : Evolution of the HINDU TEMPLE and 
other essays. 


8. గడియారం రామకృష్ణశర్మ : మన వాస్తుసంపద, = పు, 1% 


— 
తి 


4 చూడు:. డా॥ పోతుకూచి సుబిహ్మ ణ్యళాస్త్రి ; భారతీయ దేవాలయము__పృ. 47 
* పోల్చు _ విష్ణధర్మోత్తరము _ పతిష్టాప దేశము 
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సపతి సాపకులు 
య (6) 
జ్‌ 


ఇ ఎన చి నం జో ౯, ~ హై mK గను చ నకు ళ్‌ 

ముందుగా శిల్ప స్త్రక్‌ విదు(డు శిల్స క్రియా దకు(డు నగు శి ల్పాచా ర్యు ని 

స్ట పతిగ ను వాస్తుపూజాది సమన వాస్తుకర్మల నానరించుటయందు 

సమురుడె యాచారంపాన మలంకరింపందగిన శిల్నాగమశాస్త్ర వెతను 
2 = డలు = ఎవి 


కరునిగ ను ఎంచుకొనవలనున 


au 
గి 


[4 


© 


యజమానుడు ముందుగా నాలయ నిరాణకార్యకంమ పరువేక్షణార 
శ లి లి ణి 


అల్‌ 


మొక సద్బాాహ్మబుని స్థాపకునిగా ప ఆచార్యునిగా - ఎంచుకొనవలయు ననియు 
నా సొపకుండు శిల్పిముఖ్యు నాకనిని స్టపతిగా నిరయించి యాలయనిర్మాణ 


అ cu 
కార్యము నందు నియమించు ననియు స్థపతిస్థాపకులు సమాసగౌరవ 
(పతిపత్తులు గలవా రనియు హరానందస్యామి (వాసినారు. 1 


ఎఖైననేమి? దెవాలయనిళా 
నవసరమని స్పష్టమగుచున్నది. 
రలు ot 


)ఐమునకు స్తపతి పాపకు లిరువురు 
(౮ (3 చి 


క న ననగ 
* ఈ:-1 Stella Kramrishch : HINDU TEMPLE —p. 10. 


“Ejrst a Sthapati is to be selected - one well-versed in Silpa- 
sastras, similarly a Stapaka also. Knowing the Silpasastra and 
possessing all the qualifications of an Acharya, being selected 
by the patron, he should perform the architectural rites. 
(Vastu-karma) 


2, V.S Agrawala : Evolution of Hiudu Temple and other 658825, 
రి. 13, 


గే Swami Harshananda : All about HINDU TEMPLES --౧ 16. 


“The Yajamana (lit. the sacrificer. here, the financier and 
builder}must first choose a properfguide or Sthapaka or Acharya 
for overall guidance and supervision. This Acharya must be an 
expert in art and architecture and rituals. The Acharya then 
chooses the Sthapati (Chief architect) and put him in charge 
of the whole constuction The Sthapati cowimands a status 
and respect equal to that of the Acharya. 


100 (శ్రీమదాం[ధ్రమహిూర్య 


సపతి యన శిల్చిముఖ్యుండు. ఆలయనిర్మాత. 


అ 
స్థా పకుండన విగ్రహ (పతిష్థాపకు(డు, వాస్తుపూజాది పతిష్టాంశము 
వాస్తుకర్మలయందు స్థపతికి సహాయపడు శిల్పాచార్యుడు. (&ి[00 1060 [16801 


శ్రీ వాసుదేవ యస్‌, ఆ|గవాలా యిట్లు వివరించినాడు, 


దేవాలయములు నిర్మించు నిల్సిని స్థపతి యందురు. అతడు వాస్తుశిల్బ 
జ్యోతిష గణి తాదిబహుశా స్త్ర వేత్రయై (పజ్ఞాన్వితు.డై యుండవలయును, 


శిల్సులలో నగగణ్యుండగు స్థపతిని విశ్వకర్మ యనియు నందురు, 
సూతం గాహి, సూ(కధారు(డు, తక్షకుడు, వర్ధకి యను నలువురు శిల్పులు 
ప్టపతికి సహాయకులుగా నుందురు. ఈ నలువుర పై పర్యవేక్షణము చేయుచు 
నాచార్యస్థాన మలంకరింపందగిన శిల్చశా స్త్రజ్జుని స్టౌ ప'కు6 డందురు. 2 
నతడు 


దానా సుామనరంనారుతమనానా శన నాకా యానా లావా మననం కురా తాలరున కాగడా కడా పంనాయతోనదా దాతా. నాయనా ఉకార పపాత యిటు జటత జు 
1, P.K Acharya : An Encyclopaedia of HINDU ARCHITECTURE “ 
— p. 512, 


Sthapati : The Chief Architect, the master builder. 


Sthapaka : One who installs, actual worker, perhaps the princi. . 
pal assistant to the Chief architect (sthapati) not the 
master who is called Karta. 


2. V.S Agrawala : Evolution of HINDU TEMPLE and other 
essays. — p. 13. 


" The Architect should have the knowledge of the Scienceor 
Architecture (Vastusastra) and other sciences like Mathematics 
Astronomy and of other various arts and crafts. The perfect 
architect should possess immediate intuition, a readiness of 
judgment (prajna)... 

“The architect is the foremost of the craftsmen or 510169. He 
is called Viswakarman: His other assistants are Sutragrahin 
Sutradhara, Takshaka and Vardaki, ie, the Surveyor, sculptor, 
and builder plasterer-painter, over and above these four there 
is the architect-priest called Sthapaka who has the qualifica- 
tions of Acharya or Guru. 


చూడు :-. డాక్టరు పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి 
భారతీయ దేవాలయము. ప్త శక 
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“వాస్తుమండలము ననుసరించి యాలయమును నిర్మించు శిల్సిని స్థపతి 
యందురు. ఇతనికే విశ్వకర్మ యని కారకు డని పేర్గున్నవి. ఇతనికి తోడ్పడు 
వారిలో సూత్ర గాహి, తక్షకుడు, వరకి ముఖ్యులు”! 

స్థపత్యాది శిల్పుల లక్షణములు శిల్చశాస్త్రము లిట్లు వివరించుచున్న వి, 

పతిః సర్వశాస్ర్రజ్ఞః సూత్ర గాహీ తు సూూతధృత్‌ | 
ర్గకిర్‌ మానకర్మజ్ఞ సృక్షణాత్‌ తక్షకః స్మృతః ॥ 
స్థపతిః స్థాపనాచార్యో వేదవిచ్చాస్రషారగః | 
స్రాపనాధిపతిర్యస్మాత్‌ తస్మాత్‌ స్థపతి రుచ్యతె॥ 
స్థవతేశ్చాజ్ఞయా సర్వే సూ్యూత్యగాహాదయః సదా । 
కుర్వంతి శాస్త్రదృ మైన వస్తువాస్తు పియత్నతః | 
ఆచార్యలకణై ర్యుకై * స్థపతి రిత్యభితీయ తే॥ 
సూ(త్రజ్ఞః స్ఫూత(గాహీ చ రేఖాజ్లః శాస్త్రవిత మః | 
(శుతజ్ఞ సూూతగాాహీ చ శిల్చ్పశాస్త్రవిదుత్తమః | 
విచారజ్ఞః (లక చితకర్మాచ వర్దకీ । 
తకెదికర్మవిత్‌ (ప్రాజ్ఞ సృక్షకః పరికీరి తః ॥ 
--మానసార : అ ౨ 21.82* 
1, డా పోతుకూచి సుబహ్మణ శా స్రీ = మన చేవాలయములు 


* Cf:- 1) INDIAN ARCHITECTURE ed. by M.A. Ananthalwar 
Vol:| part VI. Book! p. 41. 


2) Prasanna Kumar Acharya — Manasara. 
“The Sthapati is in rank the Director General and the 
Consulting Architect. [Manasara — 2-21]. 
“The Sthapati must be well-versed in all Sciences, 
న్రపతిః సర్వశాస్తజః | — [M. 2-24 ] 
@ 'ఈ ఇ 
“He must have all the qualifications of a Supreme 
Director. —[Acharya, M -2-31] 


“The:Sutragrahin also should have the ganeral knowledge 
of.all,the Sciencesand Vedas. But he must be an expert 
in measuring accurately and make a special study of 
drawing. Vardhaki also should have the general 
knowledge of the Vedas and Practical Sciences. 


The Takshaka must be an expert in his own work ie., 
carpentery, 
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వేదవేత్తయు సకలశాస్త్రపారంగతుడు నగు న్రపతి దేవాలయము 
నిర్మించుబయందే కాక వివిధదేవతామూర్తులను నిర్మించి స్టాపింపంగం 
యాచార్యు. డై యుండవలెను. స్థపతి యాజ్ఞానుసారమే తక్కిన శిలలు శ్ర 
(పకారము తమతమ శిల్ప కార్యములు నిర్వహింతురు. ఆచార్యపీఠమలం$ 
రించుటకు6 గావలసిన సమస్తలక్షణములు గల శిల్సి నే స్థపతి యందురు, 

స్థపతి, సూతు(గాహి. వర్టకి, తక్షకుండు నను నలువురు శిల్చులలో 
స్థపతి యజ్ఞపర్య వేక్షకుండగు (ఐ హ్మవంటివా (డు, వైదిక యజ్ఞ నిర్వహ్మ 
మున కవసరమగు హోత అధ్వర్వ్యుండు, ఉధాత్క (బహ్మ యను నలువృర 
బుక్విక్కులలో |బహ్మ ఆథర్య ణ వేదా వేత్త, మంతం తం (త కియాదకు(డగ 
శిల్పాచార్యుండును అథర్వణ వేద వేత్తయే,2 


(పాచీనకాలమున పురోహితు జే శిల్పాచార్యు(జై యుండవచ్చు ననియు 
నాతండే యాత్మోద్దీపసనముతో అ సద్యఃస్పూర్తితో - దేవతా పుతిమాదిష్తూజా 
వస్తువులు సృష్టిం చియు౦ డు ననియు టి. యన్‌, శ్రీనివాసన్‌ అభి[పాయ 
పడినాడు. ౩ 


వానా లా బడా వా దానన నజ జ దల 
1.Cf:- ౪. 5. Pramar : Study of Indian Architecture - Proceedings 
of the workshop in History of Art - 1977. (0౧.131) 


2.Cf:- 1) ౧. క Acharya - Mahasara | quoted in, 


“The ART OF INDIAN ASIA” compiled and edited by 
Joseph Cambell. -ాని. 320 -Panthecn Books. 


“The artificer should understand Atharvaveda the thirty two 
craftmanuals (Silpa Sastras) and the Vedic mantras by which 
the dieties are invoked, He should be one who wears the 
‘sacred thread (6. he should be a member of one of the upper 
Twice-born class), a necklase of holy bead and on his finger 
a ring of sacred Kusa grass in the worship of God. 


2) Kewal Motwani: INDIA; A Synthesis of Cultures. -p. 88° 


3. Cf:- T.N. Srinivasan: A Hand Book of South Indian Images, 
— p, 119, 

“119 probable that in the early periods of Indian art, the priest 
himself was the artist and brought the inspiration.and fecunda- 
tion of the-soul to the making of sacred objects of worship," 
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" 


ఆధథర్యణుండయిన శి ర బాహ్మణిడే దేవతాదూరి నిరాతయు 
శ్‌ లు న్‌. శూ 
బు దరి రిం వష ఇళ లు న, ఛా నాలు a శ 
వుర హితుండునునై యుండు నని చెపి మిక్కలి సమంజసముగానుండును. 


--స్కొాందపురాణ. వాగరఖండ .* 


మహాభారతకాలమున వాస్తువిద్యావిశారదులు, పాంజ్ఞులు, యజ్ఞశిల్బ 
(కియాదక్షులు నగు సవతులే కాక దేవక్ర ర్మక్కత్తులు గలరు 
లు = న 
ఉంటం ల అలం 506 6- కౌరవ! శిర్చిన న భా | 
a MX అవే 
దెవకర్య్మకృత"శె ఎవ యుకాః కామేన కర్శను ॥ 
యో ఆ 


కారు వన నూతనసృష్టి చేయగల శిల్చకళాకారుడు, స్థపతి, 1 


బి 


శిల్ప యన చితులేఖనాదిశిల్పకారుండు. 2 


దేవక ర్మక్సళక్తు దేవతావి గహస్తాపనపూజనాది దేవకారంూ ములు 
చేయువాడు, ఫ్రాపకుడు. 


దేవాలయనిర్మాణమునకు మూలము యజ్ఞ శాలాయజ్ఞ వేదిక లే కావున 
మహాభారతకాలమునందు యజ్ఞగల్పపువీణఖులైన స్థవ కలు = శిల్పాచార్యులు . 
దెవాలయాదులు నిర్మించుచుండి రనియు (పతిమాకారులు విగ్రహములు 

న్‌ నీ pr ల లో wa వె 


రచించుచుండిరనియు బేవక ర్మ క్ళ త్తులు దవతావిగహ (పతిష్షిలుచేసి 
పూజా కార్యములు నిర్వహించుచుండి రనియు, వీరెల్లరు విశంకర 
నాహ్మణులే యనియు జెప్పవచ్చును. 
బై ర త దొ షీ ళ్ద సు ప ద్‌ _ 
చూడు :- 1) జి. జ్ఞానానంద _ శ్రీ వి ప్రక రాన్వయ పిదీపిక 
(కన్నడ భాషానువాదము _ దీపిక) ప. 100 
కీ స్టపతి స్థాపక ఆచార్య ఇవరెల్ల హూ విశ్వకర్మనవరు ” 
2) DN. Sukla: SILPASASTRA, —p. 267, 


‘“Visvakarma is a proper name not only of the Great 
Architect the Divine Architect but every Sthapati is 
descended from Visvakarma’’ 


1! చూడు డా॥ శోభిరాల : (శ్రీ మదాంధ) మహాభారత శిల్ప కళాదర్శనము 
పుథమభాగము, పు, 116 


184 (శ్రీమదాంధ్ర మ హోభారత 


పరమాత్మ స్వరూపము 
న సాదృ కే తిస్టతి రూప మన్య న చక్షుషా పశ్యతి కళ్చిదేనం 1 
మనీషయాథో మనసా హృడా చ యఏనం విదు రమృతాస్తే భవంతి) 
= వ్యా భా, ఉధ్యోగ. 4604 
పరమాత్మరూప మిట్టుండు నని చెప్పంజాలము. దాని కొక సాదృశ్యము 
లేదు. వాని నెవ్వరును చర్మచక్షువులతో. గాంచలేరు నిశ్చలబుద్దితో మనను 
నందు, హృదయము నందు వాని నెజుంగు నట్టివారు అమృత స్త రూప 
అగుదురు. 

ఇది నిర్గుఖోపానన, నిరాకారు6 డగు పరమేశ్వరుని తమ హృదయము 
లందు దర్శించి తరించుటకు యోగిపుంగవులకు సాధ్యమగును గాని 
తదితరులకు' సాధ్యముకాదు. 

దేహమే దేవాలయము. అందలి జీవుడే దేవుండు. అజ్ఞానమను 
నిర్మాల్యమును వదలి అతండే - నే నను నాత్మజ్ఞానముతో పరమాత్ముని 
పూజింపవలె నని యుపనిషత్తులు చెప్పుచున్నవి. 

దేహో దేవాలయః (పోకో జీవో దేవః సనాతనః 1 
త్యజే దజ్ఞాననిర్మాల్యం సోఒహం భావేన పూజయేత్‌॥ 
_-స్క౦దోపనిషత్‌ ఖ్‌ 

ఈ విధముగా పరమాత్ముని పూజింపంజాలని సామాన్య మానవునకు 
తరణోపాయము సగునణోపాసనమే, 

“సగువోపాసనయందు జీవాత్మ పరమాత్మలకు. గల సంబంధమును 
ఆభ్యాస మొనరించునపుడు చిత్తవృత్తుల ననుసరించి అధికారభేదము లుండక 
తప్పదు. అందువలననే విగ్రహారాధకునిలో నున్న అన్నమయ (పాణమయ 
మనోమయ విజ్ఞానమయ ఆనందమయ కోశములను ఉత్తరోత్త రసాక్షాత్చారము 
చేసికొనుటకై మన శిల్సరీతులు ఉదయించినవి ”1 


* “పోల్చు? కఠోపసషత్తు 6-8-8; — శ్వేతాశ్వత రోపనిషత్‌. 4-20. 

** Cf: 0. గ, Sukla ; SILPASASTRA, — p. 202, 
“Godis the spirit immenent inthe Universe and temple is 
His Abode." 


“Every part of the temple architecture is an illustration of this 
organic theory corroborating the truth that God and His Temple 
correspond to soul and human body.” 

1,2. గడియారం రామకృష్ణశర్మ ; మన వొసుసంపద,.. పుట, 10, 


ఆంధిపి దేశ్‌ లలితకళా ఆకాడమీ సిచురణ, 
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గి ఇ Cal 
ఎకం చ భగవంతం తే నానారూప వ కల్పయన్‌ । 
wa 


ఆత్మనః పతిరూపాణి రూపాణ 


ఫ్రీ జ 
భగవంతుడగు శివుం డొక్కండే మైనను దేవతలు తమ భావనానకి 
ననుసరించి యనేకరూపములు కల్పించి పరమాతు 
(పతిబింబములు దర్శించిరి,. 
శివునకు బహురూపుండు, విశ్వరూపుండు - అను నామములున్నవి. 
భగవొను6డు భకృజనులకు తతదాావనానురూప మగు రూపమున 
దర్శన మిచ్చు చుండును, 
యోయో యాం యాం తనుం భక; (శదయార్చితు మిచ్చతి । 
జ వ్‌ నా య 
తస్య తన్యాచలాం (శద్దాం తామెవ విదధామ్యహమ్‌ | 
ఆభ వద్ద్‌త, 2 [4 
“ఏయే భక్తు. డేయే దేవతామూర్తిని శంద్రాసక్తులతో నర్పింపంగోరు 
చున్నా6డో వానివాని శంద్దాసక్తు లాయాదేవతారూపమునం దచంచలముగా. 
నిలిచియుండు నట్టు నేను చేయుదునని శ్రీకృష్ణభగవాను(డు చెప్పుచున్నాడు. 
శ్రద్దతో నర్శించుట యనగా వివిధ దవ్యములతో నిర్మింప బడిన 
దెవతామూర్తుల, నాయా దెవతామం తజపధ్యాన పూజావిధానముల ననుసరించి 
పూజించుట 1 


ధ్యానయోగస్యసంసి ద్ధి (పతిమా లక్షణం స్మతమ్‌ F 
న కుక నీతి. 4-418 
ఈ రహస్యము నెణియగిన శిల్పి. బహ్మ లోకహితార్హము డెవతామూర్తి 
కల్పనము చేసినాండు. 
శిల్చినా కల్పితం దై వం శిల్చిబిహ్మామయం జగత్‌॥ -మయమతము 
1, చూడు :- వ్యాధా. భీష్మ, 81.21 (గీత 7.21) వ్యాఖ్యానసహితము 
—గితా పస్‌, ప్రతి, పు 1868 
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(పతిమాశిల్పము 
భారతదేశమునందు విగృహారాధన మనాదిగా నున్నది. 
మొహంజదారో -హరప్పా శిథిలములం దుపలభ్యమైన కభాఖండములను 
బటి సిం చర తా వారవ న తరలి శివలింగపూజయు మాతృదెవతారాధనము 
న్నట్లు తెలియ బుచున్నది. 
యుగ్వేదమునందు (| ,పతిమారచనమును సూచించు మం(తము లున్నవి, 
కాసీత్‌ (ప్రమా (ప్రతిమా కిఠ నిదాన నమ్‌॥ _--బుగ్వేద. 10.1805 
అతు (పమ యన (పమాణ మనియు, ప తిమాయన దేవత యనియు 
వివరింప(బ డెనది. 


ఒకానొకశళిల్సి యిం(దదేవతా (పతికనో పృతిమనో రచించి దానిని 

జార్థము ene, కథ్ధె ses ట్లు మజియొక మంత్రము 
న సక మగుచున్నది. 

క ఇమం దశభి ర్మమేందిం |క్రీణాతి ధేనుభిః | 

యదా వృ(్రాణి జంఘన దఛి నం మే పునర్షదత్‌॥ _బుగ్వేదము, 4.24-_19 
(నా యిం(దుని - ఇంద్భుపతిమను - పదిధేనువు లిచ్చి యెవండు కొనును? 
శ తుసంహారానంతర మతండు నా యిందుని న నాకు తిరిగి యిచ్చి వేయవలెను ) 

ప్‌ మ. విశ్వకర్మయె పృపథమ (పతిమాకారకు(డు, (పతిమా 
స్థాపకుడు నని డా! డ్విజేం ౦(దిలా ల్‌ లు వక్కాణించినా నాడు. 


విశ్వకర్మా వ ఆదితె క్ట రుత రత ఉపదధతామ్‌ । 
| « eee a.) 
తపా వో రూసె రుపరిషా దుపదభతామ్‌॥ -కై త్కిరీయారణ కము. 1-26-1 
శా ర్చ లూ రు 
ఆద్యార్యక ళా కారుడు, దేపస్థపతియు నగు విశ్వకర్మ నికొజకు సూర్య 
పంతిమను సాపించుయాక.! తంషను గూర్చియు నిజ యభంరనము గలదు, 
అ బట్‌ ట అభి 
కశ్యప (బహ్మర్షికృతమగు "కాశ్యపశిల్చమను నిల్చశాస్త్రాగం నము నందు 
త్న oo 
(పతి మారచనాక్టాపనా విధానము లున్నవి. 
దీనివిబటి |పాచినకాలమున విశంకర్య, తష, కశ్వ్శపమహర్తి మున్నగు 
క్స్‌ 3 
ప్‌ నః శి బటి బి య 
వ (పతిమా రాశాస వెత లయినటు తెలియుచు Nes 
4 —_ తా 


a చూడు :_ డా!  డవదేండ మ శుర్లా “భారతీయవాన శౌస్త - ప్రతిమా విజై న 


(వళ్యుపస్టాపి! కకత 
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అందోత్సవము : పతీకపూజ 


చేదిభూ నాథుండయిన వనురాజు తవ మొ 
వచ్చిం వాని తపంబునకు మెచ్చి, దుష్టని ని|గహ నష్టపరి పాలనక్ష 
3 ఎయ ప్పి 3 నవ్వసవును వ దనకు చిహ్నంబుగా 
విభవంబు మెజయ నేయేట నిం (దొ అ వంబను నుత్సవంబు 
యుచు నీ శ్వ రునకు నింద్రాది దేవతలకు ప. సై నది మొదలుగా రాజు 
శం (బతిసంవత్సరంబు సే నిం [దో త్స వ౦బు సేయుచుండుదురు. 


శవ 
రిం 
(0 
ల 
a 
pp? 
రై 


వాటు. 


ముగ నయ్యింద్రోత్సవ మొనరించు మహీపతులకు నొగ నాయుర్వ 
నము న నగు6 బెరు(గు సంతతి యనవరతము ధరణి లకీ (12 ఎజకు నభివృద్ది యగున్‌. 
--నన్నయ, భార. అది. శి.£425 
ఇం|దోత్సవము జేయు పద్దతి మూ మూలమునందు వన్టింపంబదినది. 
తసైె్మై దదౌ వృతినిషూదనః | 
ఆ 1 9 అడ <0 oe వ > 
ఇష్షపి దాన ముద్దిస్య శీషానాం పితిపాదిసీమ్‌॥ [7 
తస్యాః శక9స్య పూజార్ధం భూమొ భూమిపకి స్తదా। 
పి వేశం కారయామాస తే సంవత్సరే తదా॥ 5 


(1. 


త్‌; ప్రభృతి చాద్యాపి యే టో కీతిపసత్త మైః | 


(ప్రవ వేశః కి)యతే రాజన్యథా “కేవ (ప్రవరిి | 1 19 

అపరేద్యు స్తత సనా $8 క్రియ తేఒత్యుచ్చ)యో నృపైః | 

ఆలంకృతాయాః పిటకె ధంధమాలె గళ) భూషణ sn 20* 
యీ “౧ యాలి i ee 

మాల్యదామపరిక్షీపా విధివత్‌ (కియతేఒపి చ! 

భగవాన్‌ పూజ్యతే చ చాత్ర హాంసరూ పేల ప n 21 


మణిని చితావముభయరు.. 


|, ష్టప్రదానం పీ9ితిదాన ముద్దిశ్య యం దదొ॥ 17 


Cg] 
అ 


శక వ పూజార్హం మానార్గం తస్యాః య స్ట ag nn 18 
* అపరేమ్యః పితిప3 ద్వితీ యనంవత్సరాదొ ' ఆత్యుచ్చ)య ఊర్ధ్వం స్టాపనమ్‌ 
పిటకె ౩ మంజూషాొమూ ns కోశె & యద్వా 
కాంచాామివ పిటకొ; స్వర్ణాదిమయా వేష్పకా- 
ఎట్య ఇతీభాషాయాం ప్తపిద్దా గారిహాక్థః ॥ నీలకంఠ, చ్నితళాలాపితి, 


పిటకః పేటక; హంజా విహాంగికొ = ఇత్యమర; 11 


hb 
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ఉపరిచరవను విందు డొసంగిన వేఖుయష్టిని ఇ౦ టం [పశ్రీక్రగ్గా 
నూమిపము సాపించి పూజించినాండు. వాని ననుసరించి లోకమునంటలి రాజ 


పృతిసంవత్సరాదిని ఇం(ద[పతీకయగు నా వేణుయ ష్టై ని వివిధ 
సములతోను, గంధమాల్యాదులతోను పెక్కు వేటలుగల స్వళ్ల హారములతోన్స, 
భూషణములతోను అలంకరించి పూజించి యిం [(దధ్వజోత్తానము చేయుదురు, 


ఇం[దుండు హంసరూపమున వచ్చి యా పూజ లందుకొనును. 


{ 
f 


వక)_గా నలంకరింవణుడిన యెత్తైన వెదురుగడను తాంళ్లతో( గటి 
కూ 2 న శ న భి 
పెకెత్తి నిల(బెట్టుటనే యిం|దధ్వజోజ్ఞాన మందురు. రజ్ఞాబడ్డమయిన యా 


ధంజమునకు యం తధ్వజ మనియు పేరు. రజ్జుబంధ (యంతు) నిర్ముక్ర 
మయినపు డది పడిపోవును. 


వాసభారతము నందలి యిం[దధ్వజోపమానముల వలన నీ యెల్ల 
విషయములు విశచమగుచున్నవి. 
పరస్నరాళిష్షశాఖె ౩ పాదపె; కుసుమాన్వి తె . 
భల గాలు ద రాజు న. 
ఆశి భయత వనం తత్‌ తు మహేం్యద్రధ్వజసన్ని భె 8 ॥ _-అది,70.1 
మ 
ఇంద్రకేతురివోజ్ఞాయ సర్వా భరణభూషి తః | 
ఇంద్రఎర్య సమః కృష్షః సంవిష్టో మాభ్యభాషత॥ ఉద్యోగ, 58.8 
స పపాత హతో రాజన్‌ వసుధా మమనాదమయన్‌ | 


ఇం్టదవ్వజ ఇవోత్సృషో యం్యతనిర్ను క బంధనః ॥ -దో9ణ,. 00.50% 


C 
ది 


పా ల త్ర దేశములందు పాటింవంబడు శ కథ్య్వజోతానము వంటి 

న కల 4 టట ఈ వ ళు 

బునుంతొ త్ల మాతా ల Ma ole) = ముతో కాం ఆ లాం 1 
ంంఆ తృవములకు (May Pole) సైత మతే మూల మై యుండవచ్చును. 

శ పోల్చు: వాల్మీకి రామాయణము --ఆయోధ్య. 779 


1,Cf:- ౪. Venkatachalam lyer . Notes on a study of the Preliminary 
chapters of the Mahabharata —P. 347 


“...Uparichara Vasu started the cult of INDRADHWAJA (the 
May Pole of some Europian countries.) The DUD of Egypi- 
a cult which according to some scholars had its origin in 
the days of thes Polestar worship” 


శిల్ప కళాదర్శనము 161 


మహాకవికాళిదాను [కొత్తగా రాజ్యమునకు వచ్చిన రఘు మహారాజు 
యొక్క నవాభ్యుదయమును ఇం(దధ్వజోక్తె క్ఞానముతో పోల్చినాండు. 
పృరుహూత ధ్వజ స్యేవ తసోన్నయనపంక యః | 
నవాభ్యుక్థానదర్శిన్యో ననందుః స (ప్రజాః (ప్రజాః ॥ -రఘువంశ. (8 
చతురస్రాకృతి గల శ్మకధ్వజమును రాజద్యారమునందు (పతిష్టించినచో 
(ప్రజలకు సౌఖ్యము కలుగు ననియు, దానిని రథము పయి నూరేగించిన 
రాజుల రాజ్యములో పర్దన్యుండు సకాలములో వర్తించు ననియు భవిష్యోత్తర 
పురాణమునందు జెప్పంబడినది. 
అనలా లి ౬, 
చతురస్రం ధ్వజాకారం రాజ ద్వారే (ప్రతిష్టితమ్‌ | 
ఆహుః చ్యకధ్వజం నామ పౌరలోకసుభావహమ్‌॥ 
ఏవం యః కురుతే యాతా) మింది కేతో ర్యుధిష్టిర | 
పర్ణ న్యః కాలవర్షీసా లె తస్య రాజ్యే న సంశయః ॥* 
పాంచీ న శిల్ప ములలో క క కనిపించు Enos యష్టిని = 


వెజయంతిని _ చూచి యది న హాభారతము నందు పేర్కొనయిడిన 
ఇం[ద్రయష్టియె య యుండు నని వియస్‌ అ గవాలా అభి[పాయపడినా (డు,1 


ఇందం ధ్యజ నిర్మాణాలంకరణస్టా పనాదులు చేయువారు స్థపతులే యని 
కల్ప శ శాస్త్రగంధములవలనం దెలియుచున్నది. 
చ్మిత(ప్రతి సమాకీర్ణాం యటం త త్రాజ్యలేపితామ్‌ | 


a 


చూ రః సర్వోషధీథిళ్చ స్ట సపతిః సాపయేత్‌ స్వయమ్‌ ॥ 
ఆ ఢి 
లా అకక 


క చూడు ;_ కొళిదాస ; రఘువంశము 4-రి. మల్లి వాథ వ్యాఖ్య, 


|. Cf:-V 5. Agrawala ; Studies in Indian Art. — Dp. 15. 


“We know of another motif on the punch-marked coins and in 
sculpture viz. a triangular - Surmounted Standard. 1 arpears 
to me to be the Standard Symbol or Vaijayanti, the [౧6౧88511 
referred to in the Mahabharata and said to be a banner raised 
in honour of Indra to make the weal and the prosperity of the 
whole Janapada. It has an obvious resemblance with motif 
Ankh, that is first found in Egypt and then transmitted to other 
countries in Westsrn Asia," 


ఫ్‌ ' 
170 (ఢ్రమదాం( ధమహాధాఢ్య 
అగ్ని పూజ 
యజ్లేన వరత జాతవేదస మగ్నిం యజధ్యం హవిషా తనా గిరా॥ 
ష్ట్ర _-బిగ్వేద 2! 
యజ్ఞముతో జాతవేదుండు వర్థిల్దు గాక ! 
హవిస్సు తోడను స్తోతము తోడను అగ్నిని పూజింపుడు, 1 
యజ మన శిల్ప యజ్ఞమును. 
(ing (=a 
శిల్ప కియ లతో. విద్యుదగ్నిసాధ్యములగు యానవిమానాదులు 
సంపాదించుకొను మానవు. డొశ్వర్యవంతు(డ గును, 2 
మహాభారత కాలమున జనులు దేవముఖుండగు అగ్నిని యజ్ఞములతోడను 
హూమములతోడశనే కాక సోతములతోడను పూజించుచుండిరి, 
మందపాలుండు ...... ఖాండవదప నొద్యతుండై వచ్చుచున్న 
యగ్నిభట్టారకుంగని యగ్నిసూక్తముల నిట్లని స్తుతియించె. 
“ని వఖిలధర్మమూర్తివి నా వీర్యవంభవులయిన నల్వురు నుతులన్‌ 
లావుక ల(గరుణంగావుము పావక భువనోపకారపర్యాప్త మతీ॥ కం 
నన్నయ అది, 8.901 
సహదేవుడు శుచి యె వార్చి దర్భశయనంబున. శయనించి 
యగ్నిసూక్తంబులం బఠియించుచు నగ్ని భట్రారకు నిట్లని స్తుతించె. 
వ నీతదర్హంబులై నిఖిలవేదంబులు వరలు లోకపావనములగుచు. 
బావనంబులలోన6 బావనుండవు నీవు యజ్ఞ్జంబులును వీవ హవ్యవాహ॥ ” 
== నన్నయ, సభా; 180, 
ఖు గ్వే దమున౦దలి యుగ్నిసూక్తముల వలనను, మహాభారతాది 
[గంధము లందలి యగ్నిస్తోతముల వలనను దెలియనగు నగ్నిస్వరూప 
స్వభావములను బట్టి యగ్నిదేవునకు రూపకల్పన చేయఃబడినది. 


౧ ళ్‌ స జొ, 
1. Cf: Ralph T Griffith ; Hymns of the Rigveda. — 2-2al, 


“With sacrifice exact Agni who knows all life, worship him 
with oblation and song of praise."' 


2 చూడు ;. దయానంద . బుగ్వేదభాషాభాష్యము, వ 


“జో మనుష్య ?₹ల్పకిియాసే విజులీ ఆది శే కూవ కో యాన విమాన అది 
కే కార్యమే అచ్చేపీ కార్‌ యుక్త కరే వే ఐశ్వర్య కో పాప్తహోొ।" 


-ా-వ్యొ.భా, ఆది. 2208.25* 
ఓ అగ్నీ! ని వొక్షరూపముగలవా(డవే, కవులు నీకు మూండురూపములు 
కల్పించినారు. కొందణు నికు ఎనిమిదిరూపములు కల్పించి యజ్ఞవా హకుని, 
దివ్యము, భౌమము, కౌదర్యము నని యగ్నికి మూడు విధములు 
అగ్ని పంచభూతములు (పృధివి, జలము, తేజము, వాయువు, ఆకాశము) 
సూర్యుడు, చంద్రుడు, యజమాను(డు నను నెనిమిది రూపములు గలవా(డు.! 
బుగ్వేదకాలముననే కవులు, శిల్చులు, అగ్నికి రూపకల్పనము చేసినారు, 
చత్వారిశ్ళుంగా తయా అన్య, పాదా 
ద్వే శీరే సస హసాసో ఆస్య॥ ాబుగ్వేద, 458కి 
రే (కా నూ 
శి ల్పాచార్యు లీ రూపమును ధ్యానించి శిలాదార్వాదిదృువ్యములతో | 
మూర్తి నిర్మాణము చేయుచున్నారు. 
ఈ వేదమం[తానుసారము శిల్పించ! బడిన యగ్నిమూర్తిని చిదంబర. 
క్షేత్రము నందలి నటరాజాలయపూర్వ ద్వారమునంజూడ నగును. 
అది అగ్ని(పతిమ యని శ్రీ కృష్ణశాస్త్రి గారును యజ్ఞపురుష[పతిమ యని 
గోపీనాధరావు గారును అభి పాయపడినారు. 2 
“నాలుగు శృంగములు, మూడు పాదములు, రెండు శిరములు నేడు 
హస్తములు కల మూర్తిని సృష్టించి లోకులకు బంత్యక్షీక రింపజేయుటయే 
శిల్పము, "3 
* పోల్చు _ కఠోపనిపత్‌. 5. 
ఆగ్ని ర్యధాభువనం హ్నావిష్టో రూపం రూపం పితిరూపో బభూవ । 
ఏకస,థా సర్వ మాతాంతరాత్మా రూపం రూపం పితిరూపంబహిశ్చ॥ 
|, తి)విధం దివ్యం భౌమ మౌదర్యం చ. 
అష్టధా పంచభూతాత్మనా సూర్య చంద) యజమాన రూపేణ చ॥ —_ వీలకంధథ 
2. చూడు ;- డా. ద్విజేందిలాల్‌ శుక్లా ; భారతీయవాసుశాస్త్ర _ పితిమావిజాన. 
౧ పాలన నో రా 
8, చూడు. :- నిరంజనళాస్త్రి ; విశ్వకర్మబాాహ్మ = వంశాగమము, పు. 109 


1. (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 
అగ్ని రూపము చితీకరింప(బడి తక్కు. పయి నిలుపయిడి నట్లు 
మళణియుక బుగ్లేదమం| తము వలన దెలియుచున్న ది. 
స ఈం మృగో అపో వన రురు త్వచ్యుపమస్యాం ని భాయి, 
_-బుగ్వేద, 1.145.5* 
అగ్ని దేవుండు పింగాకు(డు, లోహితగీ వుండు, కృష్ణవర్త్మ యును, 
పింగాకః లోహితగీ)వో కృషవర న్‌ హుతాశన॥ 
కఠి 
= వ్యా.భా. అది, 181.10 
ఈ వర్ణనము వర్షచితు కారుల కుపయుక్తముగ నుండును. 
అగ్ని దేవుండు సప్రజ్వాలాయూుక్తుండుగ భావింపంబడినాండు 
య దగ్నే తే శివం రూపంయే చ శే సప్త హేతయః॥ 
== వొ్య.భా, ఆది. 181.10 
అగ్ని సప్త జిహ్వాననుండు (వ్యా.భా. ఆది. 282-5) సప్తార్చి -(అది. 5.30) 
కాఖీ, మనోజువా, ధూ(మా, కరాళీ, లోహితా, స్పులింగినీ విశ్వరుచి - 
అను నెండును అగ్నియొక్క సప్తజిహ్వల పేర్లు స 
పంచేం|దియములు బుద్ద మనస్సు నను నేయిను సపజిష (లుగా 
అగ్నికి రూపకల్పన చేయ/బడినదని దార్శనికులు చెప్పుదురు. పంచభూతములు 
సూర్యచం! దులు నని కొందు, 


ఈ స ప్తి హ్యీీల నామములు శాలభేవము వలన? గలుగు భిన్న 
ఖిన్నష్టో గతల సూచించును, 1 
జ 
గౌరం శ a Ba హ్‌ ధక | చ నస ల్‌ 
తత గ్నిసా గ మయిన యజ్ఞక ర్మలు చేయు నిత్యాగ్ని హోతుంలకు, 
అగ్నిద్వారమున శిల్బకర్మములు చేయు లోహకారాది నిత్యాగ్ని హూత్రులకును 
ఆగియే పర మదైవము, 
తుభ్యం కృత్వా నమో విపా9; స్వకర్మ వి జితాం గతిమ్‌ ॥1* 
--వ్య్యా.భా, అది. 229.20 
లన మ సం 
* Cf: 06 Ganguly. 
“This God, child of the waters, was...... made still and 
motionless by placing hin ona Piece of Skin “ 
This is poetic circumlocution for saying :- 
“| am Painting a still Portrait of the God on a Piece of 
Parchment. 
1. చూడు :- శ్రీ వేంకటరమణ్రా ర్యేణ విరచితః సవాతనవిజ్ఞానసముదయః " ప్ప, [al 


2 “కర్మిణాం త్వమెవ గతి రిత్యాహ తుభ్య మితి॥ * ___సీలకంఠ, 
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స్తా త్‌ వనక 
త్వం భానో జగతశ్చత్తు స స్వ్వృమాత్మా సర్వ దేహినామ్‌ 
త్వా ముపసాయ కాలే తు (వాహ్మణా వేదపారగాః | 
థి 


స్వళా ఖావిహి నక ర్కంత్రై రర్చంతర్భ్రషి గణార్చితమ్‌॥ 
---వ్యా.-భా. వన, 3.86_39 


ఓ సూర్య a నీవు సర్వజగత్తునకు చెతము వంటివొండవు. 
త్మవు నీ 

! బుషిగణములచే నర్చింపంబడు 
సమయమున వేదవేత్తలయిన బాాహ్మణులు తమ తమ వేదశాఖల యందలి 
మం[తములతో నిన్ను పూజించుచున్నారు. 
“ధామ్యుండు విశుద్దాత్ముండైన ధర్మరాజునకు సూర్యు డర్యముండు 
భగుం డను నివి మొదలుగా గల నామంబుల యష్టోత్రరశతంబు నభీష్ట సిద్ధి 
పృుదంబయిన దాని వి స్ప షా ర్త వ ర్డో చ్చారణంబు ను విధియుకంబునుగా 
నుపదేకించి దీనిని దొల్లి యిం (దువలన నారదుండు వడ నారదువలన వను 
వనురాజు వడసె నాతేవి వలన నేను బడసి వేను నీ కిచ్చితి నిది 


దేవనిర్మతంబు దిన నా దిత్యునతిభక్తి నారాధిం పు మనిన. 


“ హితుండైన తన పురోహితు నుపదేశంబు పేర్మితోం జేకొని వ 
నెమ్మి( బుబ్బోపపహ కోరమ్ముల నా దిత్యుంబూ జించీ.... సూర్యాది 
సూర్యు(గాలిఛి' జపము చేయుచున్న (తిలోకచకుడు పంత్యక్షమై యాతని 
కక్షయపా వాత నొసంగెను. వు. ఆరణ్య, 1.41.48 

సూర్యోదయసమయమున ఏకా[గచిత్తముతో సూర్యస్తవమును ప పఠించిన 
వానికి దా నారి తుంలు, థనధభాన్యములు, పూర్వజన్మ స్మృతి, ధైర్య ఫ్ట్‌ప్టైర ములు 
మెథధాసంపద కలుగు నని మూలమునందున్నది. 


సకల పాణులకం ఆత 


సూర్యోదయే యః సుసమాదాతః పలేత్‌ । 
స పుత్రదారాన్‌ ధనరత్నసంచయాన్‌ | 
లభబేక జాతిస్మరతాం నరః సదా । 


ధృతిం చ మేధాం చస విందకే పుమాన్‌॥ --వ్యాభా. వన. 8.80 


"పోల = గ Jail 


‘s సూర్య ఆశ్యా జగతస సుషశ ” 
డై అాదిస్హా ™ 
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సూర్యుండు ఏ విశ్వకర్మ 

వారాసభారతమునందలి సూర్యాష్టోతరశతనామములలో 0ష్ట... సవిత,,, 
విశ్వకర్మ విశ్వతోముఖాది నామము లున్నవఏ. 

సూర్యోఒర్యమా భగస్త్వష్టా ' పూషార్క.ః సవితా రవిః 

కాలాధ్యక్షః (పజాధ్యక్షో విశ్వకర్మా తమోనుదః | 

దేహకరా (పళాంతాతా విశ్వాతా విశ్వ్యతోముఖః ॥-వ్యా భా, వన, 8.18.27. 

యు రి - . 

త్వష్ట దేవశిల్పి. ద్వాదశాదిత్యులలో సొకండు. 

విశ్వకర్మ యన విశ్వసృష్టిక ర్త, 

అగస్త్యకృతమగు ' ఆదిత్యహృదయము” నందును సూర్యునకు త్వష్ట, 
విశ్వకర్మాదినామము లున్నవి. 2 

సూర్యుండు (తిలోకచక్రుండు.3 నూర్యుండు విశ్వచక్షు. డని యిుగ్వేదము. 
ఉద్వేతి సుభగో విశ్వచక్షొః సాధారణ; సూర్యో మానుషాణామ్‌. ॥ 


| --బుగ్వేద. 7_(0.! 
విశ్వకర్మయు సూర్యుని వలె విశ్వచక్తుండు, విశ్వ తోముఖుడును. 
విశ్వత శ్చకు రుత విశ్వతోముఖః ॥ == __బుగ్వేద, 10-819 


నేతములకు జనకుండయిన విశ్వకర్మ మానవులకు చూపును 
మనోవికాసమును గలిగించు లో చూపును నొసంగువాండు. 
“చతుషః పితా మనరా పా ధీరః 1 _-బుగ్వేద, 10.811 


సూర్యు డొసంగు వెలుగును మనోవికానము గలిగించు నట్టిదే, 
సూర్యవిశ్వకర్మలకు భేదము లేదు. ఇరువురు పరమాత్మ స్వరూపులే, 4 


త్యష్షా విశ్వశల్ప కత్వాత్‌ | సవితా జగ శృశపవనాత్‌ ॥ . _- నీలకంఠ. 
ట్‌ టం 

2, చూడు. వో, రా. ఆయోధ్య, 105. 11.21. 

8. నన్నయ ఆరణ్య, _1, 49, = వ్యా, భా, వన, _8.80.. 

4. Cf :- Jeanine Miller : THE VEDAS. —p 89. 


“Going back to the origins we find that the ‘Father of the eye’ 
(Cakshusah Pita) 19 the ‘all-creator’ Visvakarman, he who is 
‘wise in mind’ (manasa hi dhirah, X 82. 1) and thus promoter 
of wise insight as Cakshusah Pita could be interpreted, 

The all-seeing (Visvacakshas) and ‘all-creator' (Visvakarman) 
are one.” 
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భారతదేశ మునం దతిప్రాచీనకాలము నుండియు సూర్యోపాసన మున్నది. 

య బుతేన సూర్య మారోహయన్‌ దివి॥ __బుగ్వేద 10-82-8 

ఆంగిరస| బాహ్మణులు తమ బుతము చేత - సత్య ధర్మము చేత _ 

సూర్యుని నభస్టలి యందు నిలిపినారు. సూర్యోపాసకులలో నాంగిరస| బాహ్మణు 
ల్యగగణ్యులు.. 

వైదికయుగానంతరము ఆంగిరసభారద్వాజులు స్కంద (శక) ద్వీప 


బ్రాహణులు _ మాగులు - భారతదేశమున సూర్యారాధనమును సౌరమతమును 
వ్యాప్తి నొందించినా రని పురాణముల వలన దెలియుచున్నది. 1 


(తేతాయుగమునందు శ్రీరామచం[దునకు సర్వశ[తు వినాశకర మగు 
ఆదిత్యహృదయము నుపదేశించిన అగస్త్యుండు శిల్పాచార్యుండు. 

ద్వాపరయుగమునందు ధర్మజున కాదిత్యపూజావిధానమును తెలిపిన 
థౌమ్యపురోహితు(డు కాశ్యపగోతుండు. కాశ్యపులు శిల్చులే. = 

ఆంగిరసులు, ఆంగిరసభారద్వాజులు, ఆగస్త్యులు, కాశ్యపులు ఏరెల్లరు 
శిల్పి బాహ్మణులే యగుట గమనింపందగిన విశేషము. 

విశ్వకర్మ కూంతురగు సంధ్యాదేవిని సూర్యుంయ వివాహమాడినట్టును 
' సవితృనకు బడబారూపధారిణిలైన త్వాష్టికి నాశ్వినులు పుట్టినా” రనియు 
పురాఖేతిహాసములు చెప్పుచున్నవి. 

శిల్పప్రజాపతి కల్టుడయిన సూర్యుడు శిల్చుల కఖిమానదైవము. 


~ 


సప్తచామీకరాభాయ హరయే విశ్వకర్మణే | 


నమస్త 'మో౭భినిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షి బే॥ 
వారా, యుద్ద. 105.21 


1. 6ఈ:- N. € Bhatta Sali : Iconography of Buddhist and 
Brahmanical Sculptures in Decca Museum. —p 154 


“The priestly family of the Angirasa Brhmanas ...... is said to 
have caused SURYA to ascend the sky by their rites. [౧౪౫ 
62-3] The Angirasas thus eppear to have been associated with 
the Solar worship from the earliest times and it is interesting 
to findtin the later Puranas that ir was the Angirasa Bharadwajas 
the Magas or Skunda Dweepi Brahmins who were mainly instru- 
mental in spreading the wohrship of the Sun God in India.” 
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దివారరంని దివ్యరరూపవము 


కుంతీదేవి యొకనాండు పూర్వశైలతటిపై శోభిల్లు తిగ్మాంశు( జూచి, 
సహజకుండలకవచాభిరామంబయిన తదీయమూర్తివిభవంబున 
కోటువడి దేవా భవత్సమానసుందరుం డగు నందనుం గరుణింపవే యని 
మనంబున గోరుచు మం తోచ్చారణంబు సేయుచున్న. బృభాకరుం(డును 
నిజయోగబలంబున మూ మూర్త్య్యంతరంబు ధరియించి కుంతి పాలికిం జనుదెంచె, 
నూ ర్యు6 డు మూ రకం తరము ధరించి ye రూవము 
మూలమునం దెట్లు వర్ణింపబడినది, 
మధుపింగో మహాబాహుః కంబు గీవో హఃసన్నివ | 
ఆంగదీ బద్ధముకుటో దిశః (ప్రజ్ఞ్వాలయన్ని వ॥ _వ్యా.భా, వన. 808.0 
సూరు(డు నన జ డు మహాభాహువు అంగదములు కిరీటము 
ధరించి నగుమోముతో (పశాశించు చున్నాండు. 
_దివాకరుండు సప్తాశ్వుం డనియు హరితాశ్వు. డనియు మజియొక చోట. 
జెప్పంబడినది. 
దివాకరః సప్తపప్పి రా మకేశీ విరోచనః | 
ఆశుగామీ తమాఘ్నశ్చ హరితాశ్వశ్చ కీర్య్య'సే॥ వ్యా భా. వన 8.68 
హరిదశ్వః సహ్మసార్చిః సప సపి ర్కరీచివాన్‌॥ అతనా యుద్ద, 
సూర్యు దేకచ[కంథు. డని బుగ్వేదము, 
సప్త యుంజంతి రథ మేకచక మేకో అళ్ళో వహతి సప్త నామా! 
_--బుగ్వేద. "1 164.2% 
ఈ విధమగు వర్ణనముల నన్నింటిని సమీకరించికొని, మననము చేసి 
రూప సాక్షాత్కారము చేసికొనిననె గాని శిల్పులు సూ ర్య విగ హ మును 
నిర్మింపంజాలరు, 


1. ఎజ్జిన, ఆరణ్య. 7.825 ఏ వ్యా,భా. వన. 816-6 
“తస్యా దృష్టి రభూత్‌ దివ్యా సా పశ్యద్‌ ఏవ్యదర్శనమ్‌ | 
ఆముక్న కవచం దేవం కుండలాభ్యాం విభూషి తమ్‌॥ 


* Cf:- Ralph T. Griffith : The Hymns of the Rigveda. 


“Seven 10 the one-wheelted chariot yoke the Courser, bearing 
seven names the Single Courser draws it.’ 
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సుప్రసిద్ధ సూర్య క్లే (త్రములు 


| 
శ ఆదిత్యా. శమం బను వనంబున నాదిత్యుం బూజించి యాదిత్యలోక 
గతులగుదురు ”1 
(పాచీినకాలమున భారతదేశమునందు ముండీరము, కాల్మపియము, 
మూలస్థానము నను మూండు పట్టణము లందు సూర్యదేవాలయములున్నవి, 2 
ముండీరం పథమం తతి) కాల్యప్రియం తథా పరమ్‌ । 
మూలసానం తృతీయం చ సర్వవ్యాధివినాశ నమ్‌॥ 
(ఫి 
తత సంక్రమతే సూర్యో ముండీరే రజనీకయే 1 
కాల్మపియే చ మధ్యాహ్నే మూలస్థానే క్షపాగమే॥ 
తస్మిన్‌ కాలే నరో భక్యా పశ్యే దహ్యేకమేవ చ। 
కృతక్షణో నరో మోక్షం సత్యం యాతి న సంళయః॥ 
ఈ సొ ంద. నాగరఖండ. 76.2.4 


మూలస్టానము నందలి సూర్యమందిరమును శ్రీ కృష్ణుని కుమారుడై(న 
సాంబుడు కట్టించి నట్టు భవిష్యపురాణము వలన దెలియుచున్నది. 


1 'ఎజ్జిన. ఆరణ్య. 2.268 = వ్యాధా, వన, 83-188, 5 
తతో గచ్చేత రాజేంద తీర్థం త్రైలోక్యవిశుంతమ్‌ | 
ఆదిత్యస్యాశంమో యత తేజోరాశే ర్మహాత్మనః il 
తస్మిం స్తీర్ణె నరః స్నాత్వా పూజయిత్వా విభావసుమ్‌ | 
ఆదిత్యలోకం (వజతి కులం చైవ సముద్దరేత్‌॥ 

2. Cf:- Dr. A. B. L. Awasthi : Studies in Skanda Purana. —Part 1, 


“Mundira, described as one of the three important cities 
associated with the Solar cult i is placed in the Eastern Region 
near Gangapura.. —p. 123, 
“Kalapriya an important town associated with Sun cult has 


been correctly identified with Kalpi. —p. 109. 


“The city of Mulasthana was reputed for its Sun temple." 
—Dp. 52 


"Mulasihana another important town famous for the Sun wor 
ship represents modern Multan in Western Pakistan.’ —p. 123 
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చం, దభాగానదీతీరమునందున్న మూలస్థానమునకు సాంబపురమనియు, 
మూలసాంబపుర మనియు నామాంతరములు. 


సాంబుడు శాపవశమున . కుష్టురోగ | గన్గు౭డై మై[తేయవనమునందు 
సూర్యుని గూర్చి ద్వాదశాబ్బములు తప మొనర్చి సూర్యాను గహమున స్వస్థు(రై 
యచ్చట సూర్యమందిరము నిరింపదల(చెను. మఖజునాయ చందంభాగ్గా 
నదియందు స్నానమాడుచుండ.గా వి శ్యకర్శ్మ నిర్మితమును సూర్యత్రేజో 
విరాజతమును నగు నొక విగహము లఖభించెను. డాని నాత(డు తనకై 
నిర్మింపబడిన దేవాలయమునందు (పతిష్టించినాడు, 


సాంబుండే సూర్య ధేవతావిగహ (పతిష్టార్ల 
© ళు థి 
సూర్యోపాసకులగు మాగీబ్రాహ్మణులను అరానుచేశము నుండి పిలిపంచి 
డనియు' జెప్పంబడినది.! | 


గు ప్ర యుగమున సూ ర్యారాధన ము, సూర్య _పతిమానిర్మాణఖము 
(పచురముగా నున్నట్లు శాసనాధారములవలనం దెలియుచున్న ది, 


సూర్యదేవాలయములలో విగహ(పతిష్థాపూ జా కార్యకంమములు 
సూర్వోపాసకులయిన మాగీ బాహ్మణులచేత (పర్షియాదేశన్టులు) చేయింపవలె 
నని వరాహమిహిరుడు (వాసినాండు, కావుననే" యు త్రరభారతమునందలి 
సూర్యవిగంహములు ఉదీచ్యవేషోపేతములుగా నిర్మింపబడిన వనియు పండిత 
“ పరిశోధకుల యభి[ప్రాయము.2 : 


1. Cf:- 060818 Mitra : KONARK. —p 4,5, 


Published by the Director General, Archeological Survey of 
India, New Delhi, 1968. 


“While bathing in the Chandrabhaga the following day he dis- 
covered an image of the God, which had been fashioned out of 
Sarya’s body by Visvakarma, Samba installed this image ina 
temple built by him in Mitravana “ 


2. Cf:- MISS NILESHVARI ౪. DESAI: Ancient Indian Society, 
Religion ఈ Mythology as depicted in.the Markandeya Purana, 


the: inscriptions of the Gupta Period.” ‘“Varahamihira informs 
that the Installation and Consecration of the images and temples 
of the Sun should be caused to be made by the ౧3089 (who are 


Parsians) and it appears that in bis days Magas were the special 
- Priests of the Sun God,” .. 
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ఉత్త రభారతము నందు పలుతావుల సూర్యమందిరములున్నవి. క్ర॥పూ॥ 
400 సం॥ల నాటికి ఆబూశిఖర|పాంతము నందు వెలసిన యాదిత్యగృహము 
లతిపాంచీనములు. కీ.శ. 9వ శ తాబ్దమున లఅలితాదిత్యుండు కాశ్మిరమునందు 
మార్తండ మందిరమును నిర్మించినా(డు. 


రాజస్థానము నందు జోధ్‌ పూరుజిల్లా ీసియన్‌ వద్దను, సిరోహి జి 
వర్మన్‌ వద్దను సూర్యదేవాలయములున్నవి. సారాష్ట్రము నందలి మోధే 
సూర్యదేవాలయము (కీ.శ. 1028) నేడు శిథెలావస్థయందున్నను అదియానాటి 
వాస్తుశిల్పక ళా వైభవములను చాటిచెప్పు చున్నది. ఈదేవాలయ కుడ్య గర్భము 
అందు ద్వాదశాదితక్యుల (పతిమలున్నవి.! 


q 34. 


ద్వాదశాదిత్యులన ధాతృ మి_త్రార్యమ శక్ర వరుణాంకు భగ వివస్వత్‌ 
పూష సవిత త్వష్ట విష్ణులు. 

ఓఢం దేశమునందు నరసింహదేవుండు (కీ. శ. 1238.64) నిర్మించిన 
కోణార్క దేవాలయ మత్యంతమనోహరమె యానాటి మహాశిల్పుల (పతిభా 
విశేషములకు, వారి స్టాపత్యశిల్బక ళా సిద్దికి తార్మాణముగా నిలిచియున్నది. 2 

| (క 

శిల్చు లిచ్చటదేవాలయగర్చగ్భృహము నందలి సూర్య దేవునే గాక, 
తిసంధ్యల యందలి సూర్యబింబ [పతిబింబములను దేవాలయ కుడ్యముల పై 
చెక్కినారు. 

ముకుటధారి, చోలకచ్చన్న దేహుండు, " 'యావియంగ* రశనాయుక్తుండు, 
ఉపానత్చినద్దపాదయుగళుడు నగు ఉదీచ్యవేషధారిగా సూర్య విగ్రహమును 
నిర్మించుట యుత్తరభారతశిల్పసం(పదాయము.! 

దాక్షిభాత్యపద్ధతి యిందుకు ఖన్నముగానుండును. 


౮ 


1. Cf.:- Krishna Deva : Temples of North India, 46 
2. Cf.: lbid.P.79. “Grandest achievement of the artistic and 
architectural genius of Orissa. 
3. Cf :- Arabinda Chatterjee : KONARKA at a glance © —PP 1820 
4. “కుర్యా దోీచ్య వేషం గూఢం పాదారురో యావత్‌॥ " బృహత్సంహిత, 
శ చతుర్చాహుః మహాతేజాః కవచేనాథిసంవృతః । 
కర వ్యా రశనా చాస్య యావియంగేతి సంజ్ఞితా॥ సశ __-విష్ణథర్యోత్తర. 
“ రథస్థం కారయేద్దేవం పద్మహసం సులోచనమ్‌ | 
సపాశ్వ మేకచకం చ రథం తస్య పికల్సయేత్‌॥ a 
ముకుటేన విచితే)ఆ పద్మగర్భపమపి భమ్‌ । 
చోలకచ్చన్నవపుషం క్వచిత్‌ చిత్రేషు దర్శయేత్‌॥ * _ మకత్స్యపురాణ , 
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సూర్యనారాయణం (డు 


ధ్యేయ స్సదా సవితృ మండల మధ్యవర్సీ 1 
నారాయణః సరపిజాసన సన్ని విష్టః॥ 
విష్ణుమూర్తి సూర్యమండల మధ్యవర్తి కావున సూర్యుని 
సూర్యనారాయణు. "డనియు నందురు. 
wre శ్రీకాకుళ ప ట్రం సమీపమునంగల హర్షవల్లీ (అరసవల్లి) 
క్షేేతము నందలి సూర్యనా రా ee దేవాలయమును పురాతనమైనదే. 
ఈ చ సనన. దేవేం్యదుండు కట్టించి నట్టు స్థలపురాణము చెప్పుచున్నది. 
దేవకి ల్సి యగు మయుడు (విశ్వకర్మ?) రూపొందించిన రచనా 
(పణాళిక ననుసరించి నిర్మింపంబడిన యీ దేవాలయము నందు దేవేందుండు 
సూర్య విగహమును (పతిష్టించినాండు.! 


ఈ మందిరమునందలి సూర్య విగహము “వి శ్వ క ర్మ శి లము” 
ననుసరించి రచింపయుడినది. 


ఏకచ్యకం స సపొళ్యం స సారథమహారథమ్‌ 
హస్తద్వయం పద్యధరం కం చుకచ్చన్న వశసమ్‌ 
ద్విహస్త స్ట సరోజన్మా శబలాశ్వరథ స్థితః 
దండశ్చ పింగల శ బవ ద్వారపాలౌ చ ఖడినొ॥ 
ట్కు గ 
ఫ్‌ 


అ tres 


కం సు రార్యం (పణమామ్య హమ్‌ 


1. Cf :- స Ramesam ఏ Temples and Legends of Andhra Pradesh - 
| Ch XIX - Arasavalli 
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సమాజము - పశుపతిపూజ 
మ అదన పశుపతిపూజ యెక్కుడుగ నున్నది. 
పశుపతినివాసంబమయిున యప్పుణ్యస్థానంబునం బాండుహితంబుగా 
నగణ్యగోహిరణ్యమహాదానంబుల బాహ్మణతర్సణంబు సేసి యందు. 
గొండొక కాలం బుండివచ్చునది.' యని ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులను 
వారణావతనగరమునకు పంపినా(డు, --నన్నయ. అది, 6-186 
మూలమునం దిట్లున్నది. 
ఆయం సమాజః సుమహాన్‌ రమణీయతమో భువి 
ఉపస్థితః పశుపతేర్నగరే వారణావశే....  _వ్యా.భా. ఆది, [48-84 
సమాజ మనంగా నుత్సవము, తిరునాళ్లు, ఇటపశుపతిపూజా 
మహోత్సవము. 
అర్జు నుండు తీర్దాటనము చేయుచు నాది పశుపతి స్థానమయిన 
గోకర్ణకే(త్రమును దరి ంచినా (య్‌. 
చిత్రాంగదా మేవముక్స్వా గోకర్ణ మభితోఒగమత్‌ | 
ఆద్యం ప పళుపశేః స్థానం దర్శనాదేవ ముక్షిదమ్‌॥ మ. ఆది. 216. 05 


అర్జునుడు ద్యారకానగరము చేరుసరి కచ్చట పశుపతిపూజలు 
జరుగుచుండెను. 
“ పశుపతిపూజామ హోత్పవవ్యాజంబున నఖిలయాదవ భోజాంధకవృష్టి 


వరులతో నంతర్జ్వపంబునకుం జని 
అం దమరబృందవంద్యున కిందుకళాభరణునకు నుమేశ్వరునకు నా 
నందంబొంద6గ నందజ నందకధరు( డుత్సవం బటొనర్చు6గ6 బనిచె శ 
_-నన్నయ, అది. 8.190. 
శివభక్తు( డయిన. జరాసంధుడు శత్రురాజులను జెజపట్టి గిరి వజము 
నందలి పశుపతిమందిరమున నిత్య మొక్కునిని బలి యొసంగుచు నుమెశుని 
పూజించుచుండువా౧టు 
“నీ యట్లు (కూరులై నృపతుల౧ జెజంబెట్టి పశువరించుచు/౧ బశుపతి 
నుమేశు వరదు౯ బూజించిన వారును గలరె?” అని శ్రీ కృష్ణుండు జరాసంధు 
నాక్షేపించినాండు. నన్నయ. స.భా. 1189 
ms aye పమృష్టానాం రాజ్ఞాం పశుపతేర్చహే 1 
శానా మివ కొ పీతి రీ కవితే భరతర్షభ! (1 వొ రు సభా, 15.17 


(శ్రీమదాంధ్ర మహాభాధ్య 


రుద పూజాఫలమరు 
ఏ మేమ మున్ను పూజింపుదుము రుదు9 నిం దని వేడ్క 
తో మునికోటి దారున్న నీళు. డందొటుకును (బీతి 
గా మతిలోం గోటిరుదరూపముల్‌ గావించె నదియు 
భూమి6 (బసిద్దమె రుదకోటి నాం దొలిచి వెలింగె, 
యక 
ఆందు రుదుంబూజ సేసి రుద్ఫలోక పాంప్తులగుదురు.* 
నువరాఖుంం బను తీర్చంబున రుదుం బూజించి రుద్రలోక గతులగుదురు 
అల అ శ హో 
ఇచట విష్టువు రుదు నారాధించినాండు.2 
వారణాసి యందు రుదు నర్చించి రాజనూయ ఫల హైప్తులగుదురు 3 
భ| దక ర్లెశ్వరంజున రుదృపూజయు, నర్వసిద్ధికరము.* 
సరకం బను తీర్ణంబాడి కృష్ణచతుర్దశినా(డీశ్వరుం బూజించి యెల్ల 
కోర్కులం జబడయుదురు.ర్‌ - 
మృగధూమంబున గంగాస్నాతులై మహాదేవ నర్చించిన మహాత్ము 
అశ్వమెధఫలంబు వడయుదురు.! ప 
1. నన్నయ, ఆరణ్య. 2.256 57 * వ్యాధా వన. ౫9.19] 
స్ఫృష్టా కోటిరుచ్చా ణా మృషఃా మ గతఃస్టితాః 
2 నన్నయ, ఆరణ్య, 2.270 ; వా్యాభా వన 84.102 
తతో గచ్చేక్‌ సువర్షాఖ్యం తింషు లోకేషు విశ్రుతమ్‌ | 
తత విష్ణుః పృసాధార్ధం రుద మారాధయత్‌ పురా 
తతాంభిగమ్య రాజేంద పూజయిత్వా వృషధ్వజమ్‌॥ 
త్స నన్నయ, ఆరణ్య 2274 : వ్యా,భా. వన. 84.7? 
, తతో వారాఖవ్‌ం గత్వా అర్బయిత్యా వృషధ్వజమ్‌॥ 
4, నన్నయ, ఆరణ్య. శి272 వ్యాఖ్యా వన 81.00 ' 
భ| దక ర్లేశ్యరం గత్వా దేవ మర్చం యథావిధి | 
న దుర్గతి మవాష్నాత్రి నాకప్ఫషే చ వూజ్యతే॥ 
ర్‌ నన్నయ. ఆరణ్య. 2.262 : వ్యా:భా. 83_75, 78 
కృష్ణపక్ష చతుర్హ శా మభిగమ్య వృషధ్వజమ్‌ | 
అభేత్ర సర్వకామాన్‌ హి స్వర్గలోకం చ గచ్చతి॥ 
6. నన్నయ. అరణ్య. 2264 ; వ్యాభా, వన, 88.10} 
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దవీసహితు(డైన మహాదేవ (డం 
కొన్ని పుణఖ్యక్షేతములందు మ హేశురుండు దేవి సహితుడై యున్నట్లు 


వర్షింపంబడినది. 
“చంవకారణ్యంబున దేవీసహితు నీశరుం బూజించి మతా 
వరుణలోకంబు వడయుదురు. |! --నన్నయ. ఆరణ్య. 2.278 
చంపకారణ్యమునందు జ్యే ఘ్ట్‌ల తీర్థ మున దేవసహితు౭డై యున్న 
విశ్వేశ్వరుని దర్శించిన మితా )వరుణలో కులు (పాప్తించుననియు నందు 
మూ(డు రాత్రు లుపవాసమున్న నగ్నిజ్టోమఫలము లభించు ననియు వ్యాస 
భారతము నందున్నది. 
తత విశే? శరం దృష్ట్వా దేవ్యాససహామ హాద్య్యశిమ్‌ | 
మ్మితావ వ నాహ్నోతి పురుషర్షభ | 
(తిరాతోపోషిత స స్‌ స్తత అగ్నిష్టో మఫలం లభేత్‌ -—_వన, 81.1856 


శ్రీశెలకై వై[తవం 


పరమమైన తీర్థంబు శ్రీపర్య్వతంబు నందు టంట యాదిదేవు 
నీకు నర్చించి పడయుదు రిష్టఫలము వ నవనిజనులు, 
నన్నయ హిరణ్య 2277 


శ్రీపర్వతమున మహాదేవుడు దేవీసహితుండై యున్నాడు, 

(శ్రీపర్వతం సమానాద్య నదీతీర ముసస్సృ శేత్‌ | 

ఆశ్వమెధ మవాప్నోతి పూజయిత్వా వృషధ్వజమ్‌॥ 

(శ్రీపర్వతే మహాదేవో దేవా వ్యాసహ మహాద్యుతిః | 

న్యవసన్‌ పరమ(పీతో (బహ్లో చ (తిదశా సహ॥-వ్యా భా. వన. 85.18.20 

ఆం|ధదేశమునందలి క్రీశెలమే యా శ్రీపర్వతము. పార్వతిపరమేశ్వరు 
లిచ్చట శ్రీ (భ్రమరాంబా మల్లి కార్జునులుగా వెలసియున్నారు. 

శ్రీ శెలకేతమునందలి శివలింగము కంర నొకటిగను 
(భమరాంబాలయము శక్తి పీఠములలో నొకటిగను పరిగణింపంబడుచున్నవి. 

కలాపం కమలాసనస్థచర ౪ాం గౌరీం ఘనశ్యామలాం 1 

వేయోకృతహారనూపురథరాం కంజాతప। తేక్షణామ్‌ | 
గాతుంగతరంగభాసవదనాం గంధర్వగాన్మపియాం | 
శ్రీ శెలభృమరాంబికాం శివయుతాం చిన్మాతమూర్తిం భజే॥ 


184 శ్రీమదాంధమహాభారత 


నివపూజావిధానము 
యజుర్వేదోక్త శతరు (దీ యస్తో[త ముతోం గాని వ్యాస పోక్త 
శివసహ।సనామాదులతో. గాని రుదుని పూజింపవలయును. 
వేదే చాస్య సమామ్నాతం శతరు[దియ ముత్తమమ్‌ | 
నామ్నా చానన్న రుదే9తి హ్యుపస్టానం మహాత్మ నః॥ 
అరక దోణ. 202. 120 
శతరుదీయము నే నరుః డతిభక్తిని శివుని మనమునందు నిలిపి యం 
చితముగం౭ బఠించు సులభం బతనికి సర్వంబు నిందు నందు నరేందాం. 
తిక్క న ఆను గ్‌ 888 


ex 


మన్నే రుద్ర మన్వవ ఉతోత ఇషవె నమః । 

మస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యా ముత తే నమః 

మో రోహితాయ స్టపతయే వృషొణాం పతయే నమః ॥ 
--శతరుదీ్శీయము 


గీ రుదాం [1 ని (కోధమునకు, నీ బాణమునకు ని థనుస్సునకు, 
ని బాహువులకు నమస్కారము చేసెదను వీనిని మాయందు బంయోగింప 
వలదు; మూ శతుంవులయంచే (పయోగింపుము, 

రక్షవ రుయడును (వాచకరూపమగుశుమునకు వాచ్యరూపమున 
నున్నవాండును) శిల్సియు (అంతటనుండి యన్నింటిని రక్షంచువాండు నగు 
రుద్రునకు నమస్థారము. వృక్షములను బాలించున ట్టి రుద్రునకు నమస్థారము. 1 


భారతమునందలి శివసహ| సనామస్తో తము నందు పుష 
ఆను నామ మున్నది. 


ర 


ర 


ట్ర రః స్టప తిః 
పుష్కురస్థపతి యన (బఅహ్మాండరూపమైన పుష్కురమును నిర్మించువాం 
డేని టీకాకారుఃడు వివరించినాండు.2 స్‌ 


క." చూడు :. చదలువాడ సుంద: రామళాస్రులు : ఆంధ్ర రుద౦భాష్యము =- వు. 58-530 


“ స్థవకయే నా గృహములు మొదలగునని చేయవానికొజకు లేక, 
యతగిన్హాతా చ సర్వన్య. పాతాచ స్టపతిః, ఆంతటనుండువా(6డును 
అన్నింటిని రకించువాండు నగు రుదు9ని కొకు నమః నమస్కారము. 


ఓ చూడు :_ వ్యాసభారతము _ హిందీ టీకాసహితము _ గికాపెస్‌, ప్రతి, 
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మ సృక్షభ్యో రథకారేభ్యశ్చ చో నమః ॥  __శతరుడీ9యము.క్‌ 
రు [దు లార! తక్షకుల కొజకు తక్షకరూపమున నున్న మీ కొజుకు 
నమస్కారము. రథకారుల కొజకు రథకారరూపమున నున్న మీ కొఆకు 
నమస్కారము. | 
ఉపమన్యుండు క ఎమున కుపదేశించిన మహా ో దేవసహసం నామస్తో(తము 
నందు శివునకు వర్టక్యాది శిల్చినామములున్నవి.! 
త్వష్ట = | పజాపతి, విశ్వకర (నామము. 628) 
పర్షకి జూ వ సారరూపవృక్షమును ఛేదించువా(డు. (నామము. 167} 
దకీకృత శివసహ్మ సనామస్తోతమునందు మహేశ్వరునకు పంచాలు(డ్ము 
శిల్చికుండు, శిల్పి శేంషఘ్టుండు, సర్వశిల్బ్మపవర్తకుండు అను నామములున్నవి. 
పంచాలాయ సితాంగాయ వమ శమళమాయ చః -__-శాంతి. 288.88 
పంచాల శబ్దము శిల్పి పర్యాయవాచక ము. జగన్నిర్మాతయగు విశ్వశిల్చి 
కొజకు సమస్కారమని భావము,2 
శిల్చికః శిల్చినాం (శేస్టః సర్వశిల్న(ప్రవర్శికః ॥ =శాంతి, 284-243 
విశ్వ క ర్మ కృత మగు శిల్పక ళలుే ని కొజుకే యావిర్భవించిన ప 
త్రీమన్నారాయణు. డాదిదేవుని (పస్తుతించినాండు. 


....త్వాస్ట్రం కర్మ సౌమ్యం చ తుభ్యమ్‌ _-దోణం 202.78 
నమో అస్తు నిల్యగ్రీవాయ సహస్టాకెయ మీధుషే॥ = శతరుకీీయము 
ఉష్టీషవే సువిక్హ్రాయ సహస్రాక్షొయ ఏ మీఢు షే॥ _- దోోణ, 20282 


సహ్మసాకాయ = చేయికన్నులు కఠిగి యిం[ద్రరూపుండయిన రుదుని 
కొజకు నమస్కారము. ఇం[దుండు శిల్చియే - సప-[స్రాక్తుండన నిందు౧ఎనియ 
కాక సహస శల్చాధిపతి యగు విశ్వకర్మ యనియ.. జెప్పికొనవచ్చును. 

ఈవిధముగా భక్తులు శిల్పిరూపుండగు ర్యుదుని పూజించుచున్నారు 


* కృష్ణయ జు ర్వద ము. 4.9. శుక్ర మిజు ర్వేదము. 18 
1. చూడు :. వ్యాభా. అనుకాసన. ఆ. 14 - గీతాపేస్‌ పతి. పు. 5171 
ని. చూడు .- వ్యాభా, కొంతి, 284.08 _ గితాపెస్‌, ప ప్రతి 
“జో ఇన్‌ పిశ్వకా నిర్మాణ కర్‌ నేవాలే క కాన్సర్‌ 
....ఉన్‌ క్లిమ హేశ్వర్‌ కో పరణామ్‌ హై॥ 
“a మా 
నీ. చూడు :- వ్యా.కా. దోష 201.75 _ గికాపెస్‌ ప్రతి, పు. 8742 
“విశ్వకర్మ కీ సుందర శిల్పకలా ఆదికొ ఆవిర్భావ్‌ ఫీ ఆఫ్‌ సే హీ హుఆహె॥ి” 
తి ష్‌ చా 
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గుండివ మల్రము = నివలింగము 


ఆం ధదేశమున చిత్తూరు జిల్లా గుడిమల్లము (గామము నందు గల 
పరశురామేశ్వర దేవాలయము నందలి నివఠలిం గ మతి పె పా చీన మైనది. 
విశిష్టమయినదియును. 

“కీ॥పూ॥ రెండవశతాబ్ది నాటిది కాదగు గుడిమల్లములోని (పఖ్యాత 
శివలింగము సాతవాహనక ళకు 'నిరుపమానో దాహరణము. es పాాయికముగా 
శివ పతిమలలో నెల్ల అత్యద్భుత మైనది. ఈ ఈ విగహము వెదికసంపృుదాయా ను 
గు ఇ మైన రుదాంగ్నుల అంశలయొక్క ఐక్యభావమును సూచించుచున్నది. 
వి గహనిర్మాణరీతి ఉత్తరహిందూస్థానములో నీ సమకాలిక శిల్పము నందలి 
యక్షపత్రిమను పోలియున్నది. ఇదీయును, “భీతి లో దొరికిన శివలింగమును, 
శెవమతప్రారంభ కాలపు శిల్ప చరి త్రాన్ఫేషణకు చ చాలముఖ్యమైన పరికరములు” 1 

“లింగ మనంగా చిహ్నము. ఏ చిహ్నము వలన జగత్యారణ పకృతి 
పురుషవిషయమెన జ్ఞానము కలుగునో యదే శివలింగము.”2 
శివలింగ మునందలి పానవట్టము శక్తి స్వరూప మనియు లింగము 
శివస్వరూప మనియు నందువలన శివలింగము శివశ క్ర్యాత్మక మనియు 
పలువుర భావన. 
శివలింగము తింమూర్త్యాత్మక మని కాశ్యపశిల్పము చెప్పుచున్నది. 
చతురస్ర మధోభాగం (బహ్మాభాగం సముచ్యతే / 
మధ్య తు వనుకోణం న్యా ద్విస్ల ంశం తత పికీర్సితం 
ఊర్థ్వ భాగం తు వృత్తం స్యాత్‌ తచ్చివాంశితి విద్యతే॥ 
---కాశ్యపశిల్బము పటలము 47-114-15 
“పాదపీఠములో దిగవేయు చతు తురసభాగము బృహ్మ స్వరూపము, 
తరువాత నుండు ఎనిమిది కోణములభాగము విష్ణుస్వరూపము, మన కగపడు 
వర్తులమగుభాగము శివస్వరూపము. ఇట్లు (తిమూర్తుల నొక్ట లింగాకారములో నే 
సంతరించిన మన శిల్పసంస్కృృతి సత. గొప ప్పుదొ. చూడుడు. 3 
1. చూడు - సి, శివరామమూర్తి ; ఆంధేశిల్బకళాఎరిణామము, 
--విజ్హానసర్వస్వము - మూడవసంపుటము. తెలుగుసంస్కృృతి. పుట. 668 
తెలుగు భౌషాసమితి . 'హైదరాబాదు. 
2. చూడు :. ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ : డేవపూజారహస్యము.  ___ పు 208 
ల. చూడు :. దర్శనాచార్యకలాపపూర్ణ డా॥ కొండూరు పీరరాఘవాచార్యులు : 
(శ్రీ వీరరాఘవవ్యాసావళి. _.డి భాగము. పు, 168 
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మాతృదేవతారాధనము 


విశ్వ సృష్టికి మూలకారణమగు పర[బహస్వరూపమును మాతృమూర్తిగ 
నారాధించు సంప్రదాయ మీలోకమునం దనాదిగానున్నది. 
హరప్పాలో లభ్యమైన యొకముద (568) పయి పద్మనాభియై 
తల క్రిందుగా నున్న నగ్న స్త్రీమూర్తి యున్నది. అది వైదికార్యుల అదితి, పృథ్వి, 
శ్రీ మున్నగు దేవతలకు మూలరూప మని పండితుల యభిప్రాయము." 
వెదికయుగమున అదితియె జగన్మాత. 
మహీ మూషు మాతరం సువతానామ్‌ | 
బుతస్య పత్నీ మవనే హువేమ॥ ఎకు, య, 215% 
ఒకానొకప్పు డిందుండు దేవతావిజయమునకు కారణభూతమయిన 
య దు తళ కి ని తెలిసికొనుటకు పృయత్నింప(గా నది యవచృశ్యమై 
పరమసౌందర్యవతియెన యుమాదేవిరూపమున దర్శన మిచ్చినది. అ శక్తి 
పర(బహ్మస్వరూపిణి. 
"న తస్మిన్నాకాశే శియమాజగామ బహుళోభ మానా 
ముమాం హైమవతీం న 8 కేనోపనిషత్తు 


1. Cf:- Radha Kamal Mukerjee : The Flowering of Indian Art. -p. 35 
“From Aegean to the Indus and the Satleg, female Statuettes 
symbolising the Divine’ Mother have been discovered in large 
numbers indicating the unusual character of the worship of the 
Mother Goddess, One of the Harappa seals shows the Goddess 
as nude and upside down with lotus piant issuing from her 
navel. This is the prototype of the Earth Goddess Pridhvi, Aditi, 
or Srimata of the Vedic Aryans and of Srilakshmi, Gajalakshmi, 
Yakshi, there we came acrsos in Bharhut Savehi and Orissa caves 


* Cf:- A.C. Bose : The Call of the Vedas —p 199, 
The Mighty Mother of those whose sway is just, 
The Queen of the order - we call on for our help, 


The expression ‘Mighty Mother’ carries the idea of Supreme 
Diety in terms of motherhood. (This idea has been popularised 
in later times by Tantra. 


శిల్ప కళాదర్శ నము 10! 
దేసీపూజా స్థానములు 


మహాభారతకాలము నాటికి (పసిద్దికెక్సిన వుణ్యతీర్థములలో 
దేవీపూజా స్థానములు కొన్నియూన్న వి, 
రు దపత్సి 
తతో గచ్చే దనరకం తీర నేవీ నరాధిప । 
సాన్నిధ్యం తత్ర రాజేంద్ర రు. ద్రపత్నా్యాః కురూద్వహ | 
అభిగమ్య చ తాం దేవీం న దుర్గతి మాప్పుయాత్‌॥ 
తత్రై వ చ మహారాజ విశ్వేశ్వర ముమాపతిమ్‌ | 
అభిగమ్య చ మహాదేవం ముచ్యతే సర్వకిల్చిషెః ॥ 
_-వ్యా.భా. వన, 88.170.71 
అనరక తిర్ణమున రుద్భపత్ని - దుర్గాదేవి - సాన్ని ధ్యాముచేరి కొలిచిన 
వారి కెట్టి కష్టములు నుండవు. అచటనే వెలసియున్న మహాదేవుని సేవించిన 
సర్వపాపములు హరించును. 
శాకంభరి 
తతో గచ్చేత రాచేం[ద దేవ్యాః స్థానం సుదుర్ల భమ్‌ | 
శాకంభరీతి విఖ్యాతా తను లోకేషు విశ్రతా॥ _వ్యా.భా. వన, 84.10 
షై తొల్లి పార్వతి రెందేని శాకాహారియై దివ్యసహ సవర్షంబులు తపం౭ 
సేసె నట్టి శాకంభరీతీర్థంబాడి యొక్కదివసంబు శాకాహారులయిన వా 
పం|డెండేండ్లు శాకాహారతపంబు సలిపినవారి ఫలంబు వడయుదురు. ”' 
--నన్నయ, ఆరణ్య. 2.270 
గౌరినిఖురవంం 
తతో గచ్చేత ధర్మజ్ఞ తీర్ధ సేవనతత్సరః | 
దః థి 
శిఖరం వై మహాదేవ్యా గొర్యా చ్రైలోక్య వి్రతమ్‌॥ 
సమారుహ్యూ నర శేష్ట స్తృనకుండేషు సంవిశేత్‌ | 
స్త నకుండముపస్పృళ్చ వాజ పేయఫలం లభేత్‌॥ 
_-వ్యాభా. వన, 84-151, 52 


“ గౌరిశంకర (శిఖర) కుండం బాడిన,,, నశ్వమేధఫలం బగు” 
నన్నయ. ఆరణ్య. 2.276 
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దుర్గాదేవి ఘోరారణ్యములందు, దుదర్గమస్థానములందు భక్తుల గృహము 

లందు, పాతాళమునందు నిత్యము నివసించి భక్తుల పూజలందుకొనుచుండున్న 

కొంతారభయదుర్లేసు భక్తానాం చాలయేషు చ| 

నిత్యం వససి పాత్రాశే యుద్దే జయసి దానవావ్‌॥ ---భీష్మ, 2814 

వనవాసానంతరము పాండవు ల జ్ఞాత వాసా రము విరాటనగరము 

(పవేశించునపుడు యుధిష్టిరుండు దుర్గాస్తో తము చేసినాడు ఈ స్తోతమునందు 
దుర్గాదేవి చతుర్చుజగను, అష్టభుజగను వర్ణింపబడినది. 

నమోస్తు వరదే కృష్ణే కుమారి _బహ్మాచారిణి ; 

బాలార్క-సదృళాకారె పూర్ణచందినిభాననే॥ 7 

చతుర్చుజే చతుర్వక్షే పీన శ్రోణిపయోధరే । 

మయూరపిచ్చవలయే కేయూరాంగదధారణి॥ 

భాసి దేవి తథా పద్మా నారాయణపరిగహః ॥ | 

స్వరూపం (బ్రహ్మచర్యం చ విశదం గగనేశ్వరీ ; 

కృష్ణచ్చవిసమా కృ స్టా సంకర్షణసమాననా॥ 9 

బిభతీ విపులౌ బాహూ శ(కధ్వ జసముచ్చ9యౌ ; 

పాత) చ పంకజీ ఘంటీ స్త్రీ విశుద్దా చ యా భువి॥ [0 

పాళం ధను ర్మ హాచ్మక్రం ఏవిధాన్యాయుధాని చ 

కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం కర్ణాభ్యాం చ విభూషితా॥ 1} 

చంద్రవిస్పర్థినా దేవి ముఖేన త్వం విరాజనే 

ముకుపేన విచిలేణ కేశబందేన శోభినా॥ 42 

భుజంగభోగవా వేన (శోణిసూ. కేణ రాజతా। 

విభ్రాజ నే చాబద్దెన భో గేనేవేహూ మందరః ॥ 13 (న్య భౌ, విరాట, ఆ, గః 


* చూడు ;_ వ్యా భా. ఏిరాటపర్వము. అ, 6. నీలకింఠీయ భాంతభావదీపిక్షా 
సహాతము చిత)శాలాపితి, 

చతుర్చుజే చతుర్వ కే) ఇతి విన్గుబ) హ్మ రూపత్వముక మ్‌॥ 

మయూర పిచ్చా యాని ఇంది నీలాది మణీఖచితాని వలయాని యసన్యాస థా విధే॥ 8 

పద్మా లక్ష్మీః అతఏవ నారాయణ పరి గహో విష్ణుకాంతా॥ 

అష్టభుజామాహ _ విభితీతి విప్పలా వరాభయపిద త్వేన ఊర్టీతౌ దో బాహూ తతః 

ఏకం పాత్ర పాతవాన్స్‌ పంకజీ వంకజవాన్‌ ఘంటీ ఘంటా వాన్‌ పంచమః॥ 10 

పాశం ధను ర్యహోచకరిం చ బిభతీతి పూర్వేణావ్వయ,; ఏతాన్వేవ వివిధావ్యాయుధాని? 
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జు విగహములు 


చతుర్భుజదుర్గ * బాలసూర్యసదృశాకార. వానుదేవసోదరి చతు ర్చు జ, 
చతుర్వక్తం, పూర్ణచం (దనిభానన, పీన శోణిపయోధర, ఇం దనీలమణిఖచితము 
అయిన కంకణములు, కేయారాంగదములు థరించి లక్ష్మీదేవి వలె పృకాశించు 
చుండును. దివ్యమాల్యాంబరములు నం ర్ల ఖేటకములు థరించియుండును. 
ఇది యొక రూపము, 
అష్టభుజదుర్గ : కృష్ణునివలె శ్యామసుందరవి గ్రహ, ఎనిమిదిహస్తములందు 
వరదాభయము దలు, మధుపా(త, పంకజము, ఘంట, పాశము, ధనుస్సు, 
మహాచకము ధరించియుంథును. విచి| తముకుట ధారిణి. సంక ర్హణనిభానన, 
కర్ణకుండలవిభూషి త, కటిసూ (తమువజకు పలాడు సర్వాకారవేణ గలది. 
(తిలోకరక్ష ణార్జ ము మహిషాసురుని వధించిన దుర్గాదేవీ నా యెడ 
(పసన్నురాలవై నాపయిదయంజూపుదువు గాక యని యు ధిష్మిరుండు 
(పార్థించినా(డు. 
తై )లోక్యరక్షణార్థాయ మహిషాసురనాశిని | 
ప్రసన్నా మే సురే షే దయాం కురు శివా భవ॥ విరాట. 8.15 
దుర్గాదేవిని పూజించునరులకు బంధనము, మోహము, ధనపుత్రనాశనాది 
సంకటములు, వ్యాధిమృత్యుభయములు నుండవు.* 
మృణ్మయ వతిమలు : పూర్వము రాజ్యభంష్టుండైన సురథుండు, ధనము 
పోంగొట్టుకొ నిన సమాధి మృణ్మయమయిన దేవేమూర్తిని రచించికొని పూజలు 
సలిపి కృతార్జులైనట్టు మార్మండేయపురాణము నందు వర్ణింపబడినది, 
తౌ తస్మిన్‌ పులినే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీం | 
ఆర్హణాం చకితు స్తస్యాః పుష్పధూపాగ్నితర్పణై; il 
— దేవీమహాత్మ ము, 18_10 
నాటినుండి నెటివజకు (పజలు శరత్తాలము నందు మృణ్ణయ పృతిమలు 
చేపి దుర్గాదేవిని పూజించుచున్నారు. 
యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణసంస్థితా | 
నమస్త స్య నమస్త నె సమస్త నై నమోనమః ॥ 
# దుర్గాత్‌ తారయతే దుర్గే తతొ త్వం దుర్గా స్మృతా జనై 8 ॥ 
వ్యాధి మృత్యుభయం చె వపూజితా నాశయిష్యసి॥ — విరాట, 6.202924 


194 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 


(బ్రహ్మ పూజ : (బహ్మ్మోత్సవము 
మహాభారతకాల ము నాటికి దేశము నందు బ్రహ్మపూజయు, 
(బహ్మోత్సవములు జరుగుచుండెడివి. 
విరాట నగరవాసులు శరత్తాలమునందు |బహ్లూత్సవములు జరిపకొనిరి, 
అథ మానే చతుర్దే తు బ్రహ్మణః సుమహోత్సవః । 
ఆసీత్‌ సమృద్దో మతే పురుషాణాం సుసమ్మ తః 11 
సమాజే (బ్రహ్మణే రాజన్‌ యథా పశుపతేరివ॥ _విరాట, Aba 14. [5* 


పుష్కురతీర్ధమం . 
(టహ్మ దేవుని పూజాస్థానములలో దృషకడ పృ్ఫసిద్దమైనది. 
న్యూ దేవచేవస్య తీర్థం తె తైె9లోక్య విశుతమ్‌ | 
పుష్కరం నామ విఖ్యాతం మహాభాగ సమావిగేక్‌' । 
తస్మింస్ప్కీరే మహారాజ నిత్యమేవ పితామహః । 
ఉవాస పరవ పీకో భగవాన్‌ కమలాసనః ॥ -వ్యా భా. వన, 82.20.25 
“ నమితవిరోధి పు పుష్కురమనంగ జగద్విదితంబు పుణ్య తీ 
రము మునిసిద్దసేవ్భము ముదంబున నందు. బయోజసంభవుం 


డమరులతోడి “సన్నిహతుండై వసియించు6 దింపుష్క_రంబులన్‌ 
సమములు వాని నెప్పుడును సంస్మృతి(జే సినంబాయు పాపముల్‌ ” 


ఆని వులస్త్యు(డు భీమ్మనితో(జెప్పినాడు, నన్నయ, ఆరణ్య, 2245 
i పుష్క రమున బడియేండ్లు వసియించిన వారికి సర్వ[కతు ఫలమును 
(బహ్మలోకపా ప్రియు నగు.” ' ఆానన్నుయ, ఆరణ్య. 2.249 


కార్తిక పూర్ణిమనాడు పుష్క రతీర్థమును సేవించి, బ్రహ్మదేవుని 
పూజించిన మనుజునీకు (బహ్మపదపాప్తేయు నక్షయలోకములు గలుగును, 
కారికం తు విశేషేణ యో౭.భిగచ్చతి పుష్క_రమ్‌ | 
పారిప్పు యాత్‌ స నరో లోకాన్‌ బిహ్మణస్సదనేఒక్షయాన్‌॥ 
వ్యా భా. వన, 82.91 


శ చూడు :- వ్యా,ఖా. వికాటపర్యము . చితఏళాలాపితి, 
“ బహ్మణః ఉత్సవం శరది నవధాన్య్యోతృతా స చ దేశవిశేషే షే ప్రసిద్ధః ॥ 14 
యథాబంహ్మాణ; సమాజే టై! ట్‌ లాసే వా పళశుపతేః 
సమాజే ఇవ మళక్వేyషు సమా పేతు రితిసంబంధః ॥ నీలకంఠ. 
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అ | xX 
(బైభ్మా అ విశ్వకర్మ 

విశ్వోత్పత్తి సూక్తములందు వేదర్దులు విరాట్‌ పురుషుని విశ్వకర్మగను, 
హిరణ్యగర్భ్చునిగను, (పజాపతిగను భావించినారు.! 

“పజాపతియు, విశ్వకర్మయు, బరమేష్టియు మువ్వురు. నొక్కరే - 
మూర్తిఖేదములు మాత మగు నని సాయణభాష్యానుసారము నిరంజన శాస్త్రి” 
వాంసినారు 2 

విష్ణుమూర్తి నాభికమలమునం దుదృవించిన (బహ్మ చతుర్ముఖుడు, 

స్వపత సృస్యదేవస్య పద్మం సూర్య సమ్మపభమ్‌ | 
నాభ్యాం వినిఃసృతం దివ్యం తృతోత్పన్నః పితామహః ॥ 
సాక్షొల్లోక గురుర్‌ బ)హ్మా పద్మే సూర్యసమపి)భః 1 
చతుర్వేదశ్చతుర్మూర్ని సృధై వచ చతుర్ముఖః ॥ 
_-వ్యాభా. వన, 2012-14, 15* 


తవు మ మమమ సంపదా 
1. Cf:- (a) J. గ. Dave: Immortal India. — Vol 10 159. 
“In the later Vedic Hymns the highest position is given to 
Visvakarma (R. V. 10-81,88).... 
He is 8౧ all-seeing God with faces in all directions. He is the 
creator of heaven and earth 


Prajapati is called the Creator and identified with Hiranyagarbha 
and ka. [R. ౪ 10-121] 
(0) Swami Harshananda : Hindu Gods and Goddesses. p.-z 


“From the cosmological point of progeny he is Pitamah. 
the Patriarch. He is Vidhi, the Co-ordinator and the Lokesa, 
the master of the worlds, as well as Dhatar, the Sustainer. 
He is also Visvakarma, the architect of the worlds," 


(c) Miss Nileswari V. Desai : Ancient [Indian Society Religion 
and Mythology as-depicted in the Markandeya Purana. -p 174 


"Brahma is Svayambhu and as such is generally identified with 
....Dhatar, Vidhatar (Maker and Disposer) and Visvakarman, 
the All-maker. 


2, చూడు :. నిరంజనళాస్త్రి ! విశ్యకర్మబాగహ్మణవంశాగమము. _పుట. 41 
Od అల్లి ; అభ క్రి ఎచ్‌ - oa sus 
ప్రజాపతి ర్విశ్వకర్మా పర మేష్టీత్యేతే తయో ప్యక-సె్యవ మూరి ఖదాః i -స్ధాయణ 
* పోల్చు :- వ్యాభా. వన, 291.17 
తతో దేవో విశుద్దాత్మా విమానేన చతుర్ముఖః 
సద్మయోని ర్ల గత్స్రష్టా దర్శయామాస రాఘవమ్‌॥ 


100 (శ్రీమదాం[ధ్రమహాభారత 


బ్రహ్మ - విశ్వకర్మ = విగుహములు 


బ్రహ్మదేవుని కొజకు పంత్యేకముగా నిర్మింపంబడిన యాలయములందు 
(బహ్మవి|గహము విశ్ళశిల్సియగు విశ్వక ర్మాకృతిగా నిర్మింప(బడుచున్నది, 
ఈ రూపమున (బ్రహ్మ చతుర్ముఖుండు. నాలుగుతలలు, నాలుగుచేతులందు 
అక్షమాల, పుస్తకము, కుశ, కమండలువు గలిగి హంసవాహనుండై యుండును,! 
బుగ్వేదాది ప్రభా వేన కృతాదియుగభేదతః । 
విప్ఫాదివర్ణ భేదేన చతుర్వకం చతుర్భుజమ్‌॥ 
దకీణాథః కరాన్‌ సృష్ట్యా జయమాలాం తథా(సుచమ్‌ | 
పుస్తం కమండలుం ధత్తే స కూర్చః కమలాసనః॥ 
= రూపమండనము, 26, 7 


భూలోకశ్చ భుదోలోక స్వర్షోకో౭ థ మహత థా / 

జన సృపశ్చ సత్యం చ సప లోకాః పికీరి తాః | 

యే లోకా నే రథే హంసా బంహ్మాణః పరమేషినః ॥ 

అరి 3 అ 
--విష్ణుధర్నోత్తరమూ, 48.12, 13 


విశ్వకర్మా చతుర్నాహు రక్షమాలాం.చ పుస్తకమ్‌ । 
కంబు కమండలుం ధత్తే తి) నేతోం హం౦ంసవాహన,; ॥ 
--- రూపమండనము, 2.10 


ఈ శిల్ప శాస్త్రముల ననుసరించియే శిట్రు?లు, (బహ్మ - విశ్వకర్మ - 
విగ్రహములను నిర్మించుచున్నారు. 
పుష్కర తీర్థ మునందు నేటికిని (బహ్మ - విశ్వకర్మ - వూజ జరుగు 


చున్నది,? కార్తిక పార్ణమాసి (బహ్మూత్సవము జరుగుచున్నది, 


1. Cf:- Swami. Harshananda : Hindu Gods and Goddesses. —p 26. 


“In temples exclusively dedicated to Brahma, his aspect as 
Visvakarma (the architect of the universe) is adopted. - In this 
form he is shown as having four heads, four arms holding the 


rosary the book, the: kusagrass and the water-pot and riding 
on his Swan." 


2. Cf: J.H. Dave: Immortal India —Vol, 1 p, 159 


“Puskara is one of the very rare Thirthas where] Brahma one of 
the Gods of the Hindu Trinity is being worshipped today," 
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ప్రసన్న సరస్వతి 
భూసతికిన్‌ దివంబునకు( బొల్పెసగంగ శరత్సమాగమం 
భాస౩లపబాదకరి మై విలసిల్లై మహర్షి మండలో 
ద్భాసికరాజహాంసగతి భాసి (పసన్నసరస్వతీక మ 
బ్ఞాసనకోభితం బగుచు నబజాయానముతో సమానమె. 
నన్నయ, ఆరణ్య, 4. 141* 
శరదృతువు వచ్చినది. అ శరదాగమనము ద్యావాష్ఫథివీదంపతుల 
కింపుంగూర్చుచు, సప్త ర్రిగణోపాసిత రాజహంస [పరమాత్మ] వలె రమణీయమె, 
ద్మృజుయానమగు హంస వలె స్వచ్చమగు జలములతో నొప్పుచు 
రోజు భవోల్లసితయగు సర స్వ తి నది (బహ్మతోం గూడిన సరస్వతీదేవి) తో 
కలజనులకు సంతోషము గలిగించు చున్నది. 
సంహితాభ్యాసుండగు నన్నయ తన వైదిక విజ్ఞానము నంతయు నీ పద్యము 
నందు నిక్షేపించి శరత్కాలపు సన్న సరస్వతిని మూలాతిశాయిగా వర్ణించినా(డు. 
ఈ వర్ణనమునందు నన్నయ, 
1. . ద్యావావృథివీ దాంపత్యమును, తన్తూలముగా స్వర్గమ ర్హ్యలోకముల 
సృష్టికి మూలకారణమైన విశ్వకర్మను.! 
2, సప్తర్తులచే నుపాసింపంబడు రాజహంసను (పరమాత్మను)2 
3. హంసయానముమై శోభి 
స్మరించుచున్నాడు. 
నల 
* వ్యా.భా, వన, 1682.14.15 
ఆకాశనీకాశతటాం తీరవానిరనంతులామ్‌ | 
బభూవ చరతాం హర్షః పుణ్యతిర్థాం సరస్వతీమ్‌ । 
తే వె ముముదిరే వీరాః (ప్రసన్న సలిలాం కివామ్‌ | 
పశ్యంతో దృథథన్వానః పరిపూర్ణాం సరన్వతిమ్‌ ॥ 
1. అ) ద్యావాభూమీ జనయన్‌ డేవ ఏకః॥ —బుగ్వేద, 10.818 
ఆ) ఆదిద్‌ ద్యావా పృథివీ అపిధేకామ్‌॥ స 10-821 
2. వీభత్సూనాం సయుజం హంసమాహు రపాం దివ్యానాం చరంతం॥-బుగ్వేద. 10.1240 


“They call him Swan, the abhorrent floods’ companion, moving 
in friendship with celestial waters." — Griffith, 


న 2s ges 


లు సరస్వతీహిరణ్యగర్భులను 


(ap) 


198 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభార్య 
సరస్వతీ గీత 

తార్జురం డను మునివరుండు భారతి నారాధింపంగా 
యతనికి సంశయవిచ్చేదనము చేసినది, 


శ 


నాదేవి పంత్రంక్ష మై 
దె ౬ 


“అగ్ని హో తం బస్మదాత్మకం బని యెజుంగుము., సకలయజ్ఞముల 
యందు గల్పింపంబడు శిష్ట దవ్యంబు అన్నియు మదీయంబుల నేను 
మహనీయంబయిన యగ్నిముఖంబున ననుభవింతు నొత్మజ్ఞులయిన మహాత్రు 
లకు నఖిలసంశయవిచ్చే దనంబు సేయుదు ననవరతస్వా ధ్యాయ వానవంత్ర 
పరాయణులెన తపోధనులెందేని విగతశోకులై వసియింతు రట్టిది మామకంబైన 
పరమపదంబు,..” అని సరస్వశీదేవి తార్డమునికి6 తెలిపినది, 
మూలమునం దిట్లున్న ది, 
అగ్నిహో తా దహా మభ్యాగతాస్కి 
విపర్షభాణాం సంశయచ్చేదనాయ | 
త్వత్‌ సంయోగా దహ మేత మ(బువం 
భావే స్థితా తథ్య మర్గం యథావత్‌॥ వ్యా భా, వన [00.24 
పరాపరవిద్యారూపిణి యగు సర స్వతి అగ్ని హోతంము నుండి 
యావిర్భవించుచున్నది. కనుక అ గ్నినుపాసించుట యన వాగ్దేవి. 
నుపాసించుటయే. అందువలన పరాపరవిద్యలు సిద్ధించును. 
(శద్దా బుద్దిః కలా మేధా తుష్టిః పుష్టిః ప్రభా మతిః | 
ఓంకారాద్యా నమో ఒ౦తాశ్చ సరస్వ త్యాశ్చ శక్త్రయః॥ 
—గరుడపురాణ, 1.7.9 
ఈ విషయమునే వేదమం [తము లిట్టు చెప్పుచున్నవి. 
పావకా నః సరస్వతీ వాజేభిర్వా జైనీ వతీ | 
యజ్ఞం వష్టు ధియా వను॥। -ాబుగ్వేద. 1.8.10 
చోదయిత్రీ సూనృతానాం చేతంతీ సుమతీనామ్‌ | 
యజ్ఞం దదే సరస్వతీ॥ --ముగ్వేద. 19.11 
Fy అగ్నిహో తాఠత్‌ సత్కర్మ; సకాశా దహం సరాపర విద్యా రూపా సరస్వత్యభథ్యాగకా 
ఆవిర్భూకా అస్మి త్వత్‌ ప్రయోగాత్‌ త్వత్సన్నిధిం పాొప్య ఏత మర్గం కర్మణాం 
పారంపర్యేణ కైవల్య 'హేతుత్వం సగుణబ)హ్మా విద్యాం చాబు9వమ్‌ అతోఒహం 
భావే స్థితా శంద్దావా నగ్నిసహోతాగిదినా దేవతా ప్రసాదం పాంప్య కర్మోపాసి జ్ఞాన 
ఫలాని విందతీత్యర్హ :॥ వ = నీలకంఠ, చితశాలాపతి, పృ, 298 
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సరస్వతివమూర్తి 
పరాపరవిద్యారూపితయైన సరస్వతి కమ లాక్షమాలా కమండలు 
వుస్తకహస్తగా భావింపంబడినది, 
పూర్వము ప్రజ లట్టి చకతుర్చుజసరస్వతీమూర్తిని మృత్తికతో నొనర్చి 
సూజించుచుండెడివారు. 
(శద్దయా పరమయా యుకో ధ్యాయమానః సరస్వతీమ్‌ । 
తత స్తూర్థం సమాదాయ మృత్సికాం స నదీతటాత్‌॥ 
చకార భారతీం దేవీం స్వయమేవ చతుర్చుజామ్‌ । 
దధతీం దక్షిణే హస్తే కమలం సుమనోహరమ్‌ । 
అక్షవమాలా౦ తథా౬న్యస్కిం జితతారక వర్చసమ్‌॥ 
కమ౪డలుం తథా౬ఒన్యస్యిన్‌ దివ్యవారి(ప్రపూరితమ్‌ | 
పుస్తకం చ తథా వామే సర్వవిద్యాసముద్భవమ్‌॥.... 
స్క దమహాపురాణ, నాగరఖండ. 48.18.10 
ఈ విగ హనిర్మాణఖము విష్ణుధర్మోత్తరపురాణానుసారముగ నున్నది, 
ఏణాపాబకి 
' పుస్తాక్షమాలికాహస్తా వీణాహస్తా సరస్వతీ " 
ఎ అగ్నిపూరాణము, 50.16 
ద్వాదశ సరస్వతీమూర్తులలో నాలుగుహస్తము లందును కమలము, 


సా ముకుకేన విరాబితా। 
ప్రభా మండలసంయుకౌ కుండలాన్విత శేఖరా॥ 
ఆబాక్షవీజాషస కం మహావిద్యా(ప్రకీరి తా॥ -రూసమండనము. 5.61 82 
ఖాలి అవాలి | 
వీణాపాణి యగు దేవతావి (గ్రహము చుంగకాలపుశిల్పములలో 
గనిపించినది. భారహుత్‌. శలాసంభము పయి గల వీణాపాణ విగ్రహము 


— 


సకలకళాధిదేవత యగు సరస్వతిదెవికి మూలరూపము కావచ్చును.! 


1. Cf :- Jitendra Nath Benergea : Develapment of 
HINDU ICONOGRAPHY. —p. 303. 
“Vina inthe Sunga artof the Central India is known asa 
stringed instrument like the Greek harp or lyre: the. harp-tlike 
Vina appears for the first time in a Bharahut rail piller, it being 
placed in the hand of a devata, probably .the prototype of 
SARASVATI, the Goddess of fine arts and learning.” 


200. శ్రీమదాంధ్రమహాభారత 
హంసవాహన 


నుండు నని నన్నయ వర్చించినాడు. (సభా. 1-81) అబ్బజాయానీము హంస యని 
మజియొక చోనున్నది. 
వురాణములందును శిల్పాగమశాస్త్రములందును సరస్వతీ చతుర్ముఖులు 
హంసవాహనులుగనే చెవ్ప(బడినారు. 
బషహ్హదేవుని విగహమును హంసవాహను:డుగా గాని. కమలాసను6ండుగా 
గాని నిర్మింప వలెనని మత్చ్యపురాణము,. 
హం౦ంసారూఢం క్వచిత్‌ కార్యః క్వచిత్తు కమలాసనః ॥-మత్సఢ. 259-40 
ద్వాదశసరస్వతీమూర్తులలో" (బ్రాహ్మి హంసవాహన. 
హాంసారూఢః ప్రకర్హవ్యా సాకసూత కమండలం | 
సు9చం చ పుస్తకం ధత్తే ఊర్వ్వహస్త ద్వయే శుభా॥ 
ఎలాం త్‌ ఠి వకూ 
.... రూపమండనము. 5-68 


య 
నిద్దముగేనున్నేది. పెక్కు విగ్రహములలో సర స్వ తి హంసవాహనగనే 
కన్పడుచున్న దని నలినికాంతభట్టశాలి వాాసినాండు.2 

ఆరూఢా శ్వతహంసా భ౧మయతి చ గగతే దక్షిణే చాక్షసూ(త్రం | 

వామే హస్తే చ దివ్యాంబరక నకమయం పుస్తకం జ్ఞానగమ్యా | 

సా వీణాం వాదయస్తీ స్వకరకరజపై : శాస్రవిజ్ఞానశబ్లెః | 


యా 


(బహ్మాణి యగు సరసంతి - బ్రాహ్మి - హంసవాహనయగుట సంపదా 
కో అలో 


1. చూడు ;-. డా॥ బలరామ్‌ శ్రీవాత్సవ : “రూపమండని _భూమిక పు. 88. 
ద్వాదశ సరన్వతీమూర్తులు :- 1. మహావిద్య 2, మహావాణి 8. భారతి. సరస్వతీ 
గ ఆర్యా 6. (బాహ్మీ 7. మహాధేను 8. వేదగర్భా 9, ఈశ్వరీ 10 మహాలక్ష్మీ 
11. మహాకాళీ 12. మహాసరస్వతీ, 

2. Cf:- C. Nalinikanth Bhatta Sali : Iconography of Buddhist and 


Brahaminical Sculptures in Deccan Museum. —p. 18. 
"The Swan which is toe vehicle of the Brahma is found as the 
Vehicle of Sarasvathi, in many of her images; & fact that un- 
mistakably points to her original place in the Indian Mythology 
as Brahmani or wife of Brahma.” 
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విష్ణువు య సత సం ల ల 
(బహ్మణః సదనాదూర్వం తడ్విష్టోః పరమంపదమ్‌ | * 
శుద్దం సనాతనం జ్యోతిః పరం _బహ్మేతి యద్‌విదుః ॥ 
నిర్భమా నిరహాంకొరా నిర్వ్యంద్వా సంయ తేంది) యాః 1 
ధ్యానయోగపరాశైపవ తత్ర గచ్చంతి మానవాః ॥ 
_వ్యాభా, వన, 282812 


విష్ణుని పరమపదము బహ్మలోకమున కంటె మీంద నున్నది. అది 


శుద్దము సనాతనము నైన జ్యోతిర్మయలోకము. అదియే పర(బ్రహృస్వరూపము. 
ణి a బ క 


మమతాహంకారములు రాగద్వేషాది ద్వంద్వముల కతీతులు, 
జితేం[ దియులు, ధ్యానయోగనిరతులు తప్ప తక్కిన వారటకు. బోంజాలరు, 
వేదర్డు లిట్లే భావించినారు. 
తద్విహ్లోః పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః । - 
ద్వివీవచక్షు రాతతమ్‌॥*ో —బుగ్వేద. 1-22.20 
ఆకాశమునకు నేతంము వలె నున్న విష్ణుపరమపదమును విద్వాంసు 
లెల్లప్పుడు జ్ఞా ననే (తము తో చూచుచుందురు. అందు మధు (అమృత) 
కూపమున్నది. 1 [విష్టోః పదే పరమే మధ్వ ఉత్సః ॥ =బుగ్వేద, 1-154-6] 


ED 


* పోల్చు :. కఠోపనిషత్తు, 
విజ్ఞాన సారథిర్యస్తు మనః పగి హవాన్‌ నరః | 
సోఒధ్వనః పారమాప్నోతి తద్విష్టోః పరమంపదమ్‌॥ 
** Cf: Jeanine Miller : THE VEDAS, —p 77. 


Whatever is perceived inwardly by the Psyche is automatically 
projected outwardly into the cosmos. Thus sages (Surayah) 
behold (Pasyanti) ‘the highest step in the seat of Vishnu’ asan 
eye fixed in heaven (divivacakshur atatam.) 


1. చూడు: వే. ళా, స్వామీ వేదానంద _ దయానంద _తీర్ణ: 
స్వాధ్యాయ సందేహ (హిందీ ప్ప, 255, 
“The heaven contemplated for average humanity is a fountain 
full of honey in the highest step of Vishnu; where rejoice those 


who are devoted to the Gods. [R. ౪. 1-154-6] 
: — Jeanine Miller : The Vedas. -p. 132. 
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పరమపద మన వైకుంఠము, విశ్వకర్మ వినిర్మితము. 
సత్యలోకస్య వె చోర్హ్వే విశ్వకర్మ వినిర్మితా | 
పురీ చాస్త్రి సభా రమ్యా దేవానాం హిత హేత వే॥ 
—నద్మపురాణ, సృష్టి ఖండ, 49.154 
“త్ర ద్విష్టోః పరమం పదం సదా పశ్యంతి సనూరయః ॥)”_ 
అను పై బుగ్వేదమంత్రమునందు సూరు లన పండితులు జ్ఞానులు ననియే కాక 
సప్తర్లు అనియు కొందటు పండితులు భావించుచున్నారు, 
పరమపట్‌ మయిన వెకుంఠము. ఆకాశమున సప్తర్షిమండలమునకు 
మీ(దై యున్నది. వి ష్టు పదమునకు పన్చిమదిక్కుననుండు సప్తర్షులు 
అకాశచకు వయిన విష్ణువును నిరంతరము చూచ: చుందురు. 
సప్తర్షి మండలమునకు మీ(దై యుండు పరమెశ్వరుండు జగత్‌ స్రష్టయు, 
విశ్వశిల్సియు నగు వి శృకర్మయే యని బుగ్వేదము చెప్పుచున్నది. 1 
విశ్వకర్మా విమనా ఆద్విహాయా ధాతా విధాతా పరమోత సందృక్‌ | 
తేషా మిష్టాని సమిషామదంతి యత్రా సప్త బుషీవ్‌ పర ఏకమాహుః॥ 
_-బున్వేద. 10_82.2% 


కావున సర్వజగత్సారణుం డగు వి శ్వకర్మయేవి షు వని 
స్పష్ట మగుచున్నది. 
1. Cf:- G ౪. Raghava Rau: Scriptures of the Heavens. a 75, 


“Some Scholars interpret this word ‘Surayah' as referring to the 
eminent sages, or the Seven Rishis of the great'Bear. If may be 
resonably said that as the Sevan Rishis that constitute the 
seven bright stars of the great Bear lie to one side to the West of 
VISHNUPADAM —the Rishis that constitute that group always 
see Him and can be rightly described as ever more beholding 
Him,” 

«lf clearly and unequivocally locates the position of the Maker 
and disposer of the Universe in these terms. [R.V 10-82-2] 


*  Theall-creator, all-knower and almighty, preserver, dispense, 
loftiest Overseer! Beyond the seven sages, where they rejoice 
together in the fruit of their offerings. they speak of the One." 

Jeanine Miller : The Vedas. pp. 224. 
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విష్ణు స సహ హసంనామములలో విశ్వకర్మ, త్వష్ట యనునామము లున్నవి. 
విశ్వకర్మా మను స్వ్వష్థా స్థవిష్టః న్టవిరో (ధువః Hn 
= వ్యూ భా, ఆనుశానవిక, 148.20 

విశ్వం కర్మ యస్య : విశ్వము తనచే చేయంబడినదిగాం గలవాండ 

విశ్వములు కర్మగా గలవాడు, విశ్వమును నిర్మించినవా6ండు. 

విశ్వకర్మ అనగా నిర్మాణశిల్బ్పము నెరిగినవాండు; పరమాత్ముడు, 

విచితమగు నిర్మాణశక్తి కలవా6ండు, కావున విశ్వకర్మయన6ంబటును. 

త్వష్ట యనువాడు దేవతల విశ్వకర్మ. పరమాత్మునకు అతనితో 
సాదృశ్యము చెప్పినచో “విశ్వకర్మ” యనంబడును, 

త్వష్టా - తక్షతి ఇతి. త్వత్తూ తనూకరణే a! నుండి ' తృచ్‌ + 
పృత్యయముబేర:గా “త్వష్టా * అను రూపసిద్ధి. సంహా సమయమునందు 
సర్వభూతములను క్షీణింపంజేయును. 

చరా న కృ విష్ణుసహసనామములందును, విష్ణువునకు శిల్చ్పకృత్‌ 
' విల్చః ” అను నామములున్నవి. 


(పాణిస్టః శిల్చకృ చ్చిల్పో హాస స్త యోశ్చనియా మకః i 
_టగతుడం. అ. 15.187 


త ర! యోగతంతంమును శిల్పవేదశాస్త్రములు. గర్మములు 
జనార్దనుని వలన సమున్భవించె” ! 

విష్ణువు మత్స్యావతారమునందు మనువునకు వాస్తువిద్యను. బోధించి 
నట్టు మత్స్యపురాణమునందు( జెప్పంబడినది, 2 

విశ్వకర్త యగు విష్ణువే సమస్తశిల్పక ళలకు మూలశకారణుం డనియు 
నతండే విశ్వకర్మ యనియు భావింపవచ్చును. 
క చూడు: శ్రీ విష్ణుసహసినామ స్తోత్రమ్‌ _ శ్రీమచ్చంకరభగవత్‌ పాద విరచిత 

భాష్యానువాదసహితము, __ప్ప, 44, 45, 
1 అనువాదకులు : పాతూరి సీతారామాంజనేయులు. 


జజ Cf: The Ancient Indian Tradition and Mythology- 
The GARUDA PURANA -1 Eng. Tr. జారి, 61 


"Silpa Krit=Creation of Arts; 51102 : The fine arts. 
Hastayohniyamakah = Controller of hands." 


1. తిక్కన ; అనుళాసన, 5.828 = వ్యా, భా. వన, 149, 40. 
ల చూడు "= మత్స పురాణము, అ, 250. 


204 (శ్రీమదాం[ధవమహాభారత 


విష్ణు పూజొఫలవుం 
సకలజగత్ప్ర భువయినవి ష్టు వును వూజించిన మనుజులకు 
సర్వదుఃఖములు తొలగును, 
అఖిలజగత్ప్రంభు వగు దేవదేవు ననంతునిం బురుషోత్తమాభిధాను 
నంచితనామనహ[ సకంబున సంస్తుతించుచు సంతతోళ్టితమనన్కు.( 
డె యజమానుC డవ్యయు:జైన యాతని నర్చించుచును దృఢ ధ్యాననిరకు( 
డగుచు నమస్కృతి యాచరించుచు ననాద్యంతు నవ్విష్టు నధ్యక్షు నెల్ల 
లోకములకు బంహ్మణు్య్య6 (దిలోకకిర్తి వర్దనుని సర్వధర్మజ్ఞు వరదు లోక 
నాథు భూతభవోద్భవు నమ్మి భక్తి6 గొలిచి సర్వదుఃఖంబుల దొలంగ6 దోచు 
ఆని భీష్ముండు ధర్మరాజునకు. దెలిసినాడు. 1 
విష్ణుస్థానంబుంన విష్ణువు నర్చించిన నశ్వ మేధఫలంబగు. 2 
సాలగా9మతీర్ణము ఫ్‌ “విష్ణుస్థానంబయిన సాలగాంమం బను తీర్థం బాడి విష్ణు 
నర్చించియు నందు సన్నిహితచతుస్పము[ దం జఒయిన కూపంబు నాడియు 
విష్టుళోకగతు అగుదురు.” -- నన్నయ. ఆరణ్య. 2-276 
తతో గచ్చేత రాజేంద్ర స్థానం నారాయణస్య చ 
సదా సన్నిహితో యత్ర విష్ణు ర్వసతి భారత | 
యత బంహా్మాదయో చేవా బుషయశ్చ తపోధనాః ॥ 
ఆదిత్యా వసతే రుదా జనార్దన ముపాసతే | 
శాల(గామ ఇతి ఖ్యాతో విష్ణు రద్భుకకర్మకః ॥ 
అభిగమ్య తి)లో కేశం వరదం విష్ణు రవ్యయమ్‌ । 
అశ్వ మేెధమవాప్నోతి విష్ణులోకం చ గచ్చతి॥ -వ్యా.భా. వన 84_122.125 
లోకోద్దారతీర్ణము ఏ “ఎందేని విష్ణు దేవుండు లోకంబుల నుధ్రరించె నట్టి 
లోకోద్ధారం బను తీర్థంబాడి కులం బుద్దరింతురు. శ్రీ తీర్థం బాడి శ్రీమంతు 
అగుదురు.” ౩ 
వరాహతీర్ణము 2 “ఎందేని విష్ణుం డాదివరాహంబయె్య నట్టి వరాహతిర్థం 
బాడిన వారికి నగ్నిష్టోమఫలం బగు.” 4 
1. చూడు :. తిక్కన. అనుశాసన, 5.820 = వ్యా,భొ. అను 149.46 
2, చూడు :- నన్నయ, అరణ్య. 2.280 = వా్యాభా. వన. 88-11 
రీ చూడు :. నన్నయ. ఆరణ్య. 2.264 వ్యా.భా. వన. రి8-. 44.46 
కీ క = 85.18 
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SO (గ వము లు 
అన 


వేదకాలమున [పారంభమయిన వి షు భక్తి వ 
విశ్వరూపము దాల్చి విశ్వవ్యాప్తి నొందినది. 


va 


మహాభారతమున విష్ణుమూర్తి దశావతార పసక్తి యున్నది. 

ఈ దశావడారములకు మూలము శ్రీమన్నారాయణుండు. 

“ నారాయణాభిధానుండనైన యేను బాలరూపంబున శ౦0ఖచ కం 
గదాధరుండనై యేకార్లవంబునందు మహాయుగ సహసృమయంబయిన 
కాలంబున యోగనిదాపరవశుండనైయుండుదు... మదీయనా ఖికమలక గ్థికా 


శయనుండయి యున్న చతురాననుండు మేలో నై సృజియించు తం 
లేర్పడం జూచెట వని యానతిచ్చి యద్దేవుండంత ర్పితుండయె ర" 


నారాయణుడు కిరీటమును కైస్తుభమణిని - ధరించి పీతాంబరథారియై 
యుండునని వ్యాసభారతమునందు నర్హింపయుడినది. 
శయానం శయనే దివ్యే నాగభోగే మహాద్యుతిమ్‌ |. 
బహుయోజనవిస్తీ [ బహుయోజన మాయతే॥ 
కిరీటీ కౌ స్తుభధరం “ఫీ శకాశేయవాససమ్‌॥ 
ne శ్రియా రాజం 'సేజసా వపుషా తథా! 
సహస సూర్యప్రతిమ మద్చుశి న 
_వ్యొ,భా, వన. 208-170 


మతణిరయొక చోట విష్ణురూ పమిట్టు వర్ణి కతత 


శంఖచకగదాభరు శార్‌ జ్లీ( బుండరీక దళ సన్నిభాత్లు గిరీటకుండ 
శా, తి చతు క వి వక a . క చ 
ల వు (సంక ము గౌన్తుభోజ్ఞ్వలు గను నతండు 
చిరకౌలంబున సాకిత్మరణంబును గల్లు దానం గానని సదమున్‌ 


బొరయని శుభముం గలదే కురువర నీకు నతిభకి ౬ గొలువుము విస్థున్‌॥ 
తిక్కన. అనుశాసన. 4-978-79 


ఇటి వరనములను బటియే శిల్పులు దేవతావిగంములు నిర్మింతురు 
0! క్స్‌ రి + & 


* చూడు !- ఎబ్బన. ఆరణ్య. 4-281 = వ్యా భా, వన. 2083.11.17 


2068 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారశ 


ఎైకుంఠ వాసి నారాయణుడు : 

ఈ విశ్వమునకంతయు' *గర్తయు” భర్తయు హర్తయు నె దుగ్గాంబుధి 
యుతరంబునం గనకమయంబై యష్ట్రచకంంబును బంభూతభూతయుక్తంబును 
మనోజవ౦బు ను నగుచు మహనీయశకటంబున వినోదపరాయణుండైన 
నారాయణుండు వికుంఠనిధానుం డగుచు వెకుంఠాభిధానంబున విఖారాతుండై 
విహరించుచుండు నని సంజయుడు థృతరాష్ట్రునకు( జెప్పెను. 

--తీక్క న. భీష్మ. 1.21 
ఇది మూలమునకు యభాతధానువాదమే. 

కీరోదస్య సముద్రస్య తథె వోత్తరతః (ప్రభుః । 
హరి ర్వసతి వె కుంఠః శక పే కనకామయే॥ 
అష్టచ్మకం హీ తట్‌ యానం భూతయుక్తం మనోజవమ్‌ | 
అగ్ని వర్షం మహాతేజో జాంబూనదవిభూషితమ్‌॥ 

జాలా! భీష్మ 8.15, [10 

శ్వేతడ్వీపవాసి నారాయణుడు : 

నారదుండు శ్వేతద్వీపమున కరిగి యేశాంతియై విష్ణుదేవుని సంస్తుతింప 
సితాసిత పీతారుణ పిశంగహరిత వర్ణంబులను బహుశిరోబాహుపాదంబు 
అను వేదికమండలు సుంక్యువాగ్నిధారణంబున నోంకారసావిత్శీచకు 
ర్వేదొచ్చారణంబులను మహాద్భుతంబయిన నిజదివ్యరూపంబు నారదునకు 
దర్శనగోచరంబుగా నిలిచి విష్ణుండు వినయసం భమోపేత భక్తి వృణతుండగు 
నప్పరమముని నాదరించి యిట్లనియె. 

నను. గాన(డయ రెవ్వరు ననభూ యేకాంతికులక యర్గ్లము మద్ద 

ర్భన మీ వేకాంతికుండవు ననహంకారు(డవుం గాన యచ్చెంజూడన్‌ ॥ 

తిక్కన. శాంతి. 6,878.70* 
నారదుండు నారాయణతత్త (మును లోకములందు (పచారముచెసినాండు' 
నారదునికంకు ముందు (పజాపతినుతులగు ఏకత ద్విత (తితులను 
మహర్షులు శ్రీమహావిష్ణువు మాహాత్మ్యమును బృహస్పతికి దెలిపిరి. 1 
న కక క సస క 
* వ్యా.భా, శాంతి, అ. $39 
1 తిక్కన. శాంతి. 8.870.27 = వ్యా.భా. శాంతి. అ, 880 
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భ్రీకృ స్టైవతారము 1 ద్వాపరయుగమున శ్రీ కృష్ణుండు విశ్వకర్మ యగు 
న దేవకీవసుదేవులకు జన్మించినాండు. 
అను(గ్రహార్థం లోకానాం ఏిస్లు ర్లోకసమస్క గ్ర్రాతః ! 
వసుదేవా త్తు దేవక్యాః ఫారీదుర్ఫూతో మహాయశః ॥ 
అనాదినిధనో దేవః స కర్తా జగతః ప్రభుః | 
అవ్యక్క మక్షరం బ్రహ్మ పిధానం (తిగుణాత్మకమ్‌॥ 
ఆత్మాన మవ్యయం చై వ పికృతిం ప్రభవం పిభుమ్‌ | 
పురుషః విశ్వకర్మాణం సత తృషయోగం ద్ధు ధువాక్షరమ్‌॥ 
వ్యా భా. అది. 68-99-101 
నన్నయ యూ వివరములన్నియు+ జెప్ప క యిట్లు వాంసినాయటు. 
 యాదవవంశంబున జగదాదిజుండగు “విష్ణుదేవు నంశంబున ను 
ద్పాదిలై6 గృష్షు6 దపగత ఖేదుండు వసుటేవదేవకీ దేవులకున్‌॥ 
__నన్నయ. అది. 4-74 
శ్రీకృష్ణుండు కౌరవసభయందు భీష్మాదులకు దివ్యదృష్టి యొసయగి తన 
విశ్వరూప పమును జూపించెసు, 
స్‌ .వాసుదేవుని ఫాల పదేశంబున (బ్రహ్మ యు మ 
విరూపాకుండును వదనంబున వహ్న్షియు6 బార్శ్యంబుల నిందు య మ వరుణ 
కుబేరులు నాదిత్యమరుద్విశ్వే దేవాశ్వి నులు నుదృ్భవించిరి... జని నాహవ 
వ్‌ ౦ లం శంఖ చక గదా ఖడ్డ శార్‌జ్ల్ఞ ప్రముఖ నిఖిల సాధన 
వెలింగె.. తిక్కన. ఉద్యొగ. 
కురుక్షేతుసంగ్రామరంగమునం దర్జును(డు wo “నచు జం ప్‌ 
దివ్యదృష్టి యొసంగి యోగీశ్వరేశ్వరుండైన యా లక్షీశ్వరుందడు డు 
దివ్యరూపంబు సూ 'పె-" 
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* చూడు ;. వ్యాఖా, ఆది. 68.10] * నీలకంఠ వ్యాఖ్య చితి ళాలాప్పతి, 
“*విశ్వకర్మాణ మితి విశ్వం సృథివ తే పేకోరూసం సద దివాభ కం బె వాయ్యాక 
రూపం త్యద్యషవాదరం చేత్యేవ మాదిరూపం కర్మఘటనా దిపత్‌ కిగిర 
భూతం యస్వేతి విశ్వకర్మా తమ్‌ ఏవం విశేషజై రేవ బ్రహ్మణ 
భావం పిదర్శ తన్నివృత్తుపాయ మపి తై రేవ పిత్యాయ యతి సత్వవల 
బి హ్మభావపాపావాలందిన మాహా ధువాక్షరం (పణవాణ్య వర్షస్వరూపమ్‌ 
వాచ్యవాచకయోర భేదాత్‌ నగిణవమాతాథిర కారో 'కారమకారార్హ మా క్రాథిరూపాసి 
తాభీ సరా విరాట్‌ సూతా)ంతరా కమి తుకీయాభ్యాః పాొొసస్టాంత 
ఇతి భావః! ౧” 101 = నీలకంఠ. 


క 
లి 


ఆ విశ్వరూ పుని దివ్యతేజంబు సహసుసూర్యపుభానిభంబనుటద్దు 
జాలకుండుం గావున వాక్కువ్వం గొలందిగా ద టై మూరి? గనుంగొని 
థనంజయుండు విస్మయ రోమ హరధలు (పహర్షోత్మర్షంబులతో దండ 

A దు జి న్‌ ప ల 
1పణామంబులు సేసి నిలిచి రలుమొగిడ్చి యిట్లనియె. 
వేవ నీదగు దివ్యదేహంబునందు సుఠాసురగంధర్వు లాది గాంగం 
గల దేవయోనులు? గమలాసనుండును సచరాచరంబైన జగము నాకు 
దోంచె మొగంబులు ధదొర్దండములును బాదములును( గన్నులు ననేకములుగంటి 
మకుటాదిభూష కనిక రంబు. జకగదాద్యాయుధములు మాల్యాంబరములు, 
టెక్కు గాన వచ్చా నక్కజమై యిది నడుము మొదలు దుది యనంగరాదు 
న అటే [1 న & Yas va ని శ ౪ 
తేజ మ(పమేయ దటవ్యమాన నిర్విక్సృతిమహిమ దుర్నీరీక్ష్య మయ్యె, 
---తిక్కన. భీష్మ. 1.2 0.114 
శ్రీ మహావిష్ణువునంశమున జన్మించినా. డని కృష్ణునకును చతుర్చుజ 
ములు శంఖచకంగదాఖణ్లములు కల్పింపంుడినవి. కృష్ణుని విష్ణువుగా = 
విశ్వకర్మగా - భావించి స్తోతుములు చేసినారు, 
విశ్వకర్మన్‌ నమస్తేఒస్తు విశ్వాత్మన్‌ విశ్వసంభవ | 
విష్ణో జిష్టో హరే కృష్ణ వె కుంఠ పురుషోత మ॥ -_ కాంతి. 84 
అని యుధిష్టిరుడు వాసుదేవుని స్తుతించినాడు, 
విశ్వకర్మన్‌ నమ స్తై ఒస్తు విశ్వాత్మన్‌ విశ్వుసంభవ । 
అసవరోఒసి భూతానాం పంచానాం పరతః స్థితః ॥ కాంతి, -54.8 
అని ఖీష్ముండు శ్రీకృష్ణుని _పస్తుతించినాండు, . . 
విశ్వకర్మన్‌ నమస్తేస్తు విశ్వాత్మన్‌ విశ్వసుభవ | 
పద్భ్యాం తే పృథిపీ వ్యాపా శిరసా చావృతం నభః । 
ద్యావా పృథివ్యోర్మధ్యం జఠ రేణ తవావృతమ్‌ | 
ల స ఫ్‌ శ న! . 55.7.8 
భుజాభ్యా మావృతాశా స్వమిదం సర్వమచ్యుత॥ అశ్వమేధ. 55.7, 
అని ఉదంకుడు శ్రీకృష్ణుని స్తుతించినాండు. 
ఈస్తో తములను బట్టి శ్రీర్చష్టుండు విష్వావతారు6 డనియు విశ్వక ర్మాంశ 
అవి యు Gh) Ew , 
సంభూతుండనియు. దిలియుచున్న ది. 
శ చూడు . వ్యాథా, భీష్మ, 85 (భగవద్దీత. 15) 
కిరీటినం గదినం చకిిణం చ తేజో సర్వతో దీప్యమానమ్‌ | 
పశ్యామి త్వాం నిర్నిరీక్ష్యం సమంతాత్‌ దీపౌన బద్యుతి మహిమే మమమ్‌॥ 
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శ్రీదేఏ 


(శ్రీ రనంతర ముత్పన్నా ఘృతాత్‌ పొండురవాసినీ॥ 
వ్యా భౌ, అది. 18-45 
దేవదానవులు కీరసాగరమును మధించుచున్నపు డందు....., 
(తిభువనవంద్య యగు శ్రీదేవి యుద్భవించినది. నన్నయ, ఆది, 2-16 
శ్రీదేవి జన్మవృత్తాంతమును విష్ణుపురాణము విపులముగా వర్ణించినది. 
తతః స్పురత్కా౦తిమయీ వికాసికమలే స్టీతా | 
(శ్రీచేపీ పయసస స్తస్మా దుద్భూతా ధృతపంకజా॥ 100 
తాం తుష్టు వు ర్కుదా యుకాః (శ్రీసూక్తేన మహర్షయః | 
గంగాద్యాః సరిత సోయెః స్నానార్థ ముపతస్థిరే । 
దిగ్గజా హేమపా(త్రస్థ మాదాయ విమలం జలమ్‌ | 
స్నాపయాంశ్చకిరే డేనీం సర్వలోక మ హేశ్వరీమ్‌॥ 
శీరోదో రూపధృక్‌ తనై్యై మాలా మమ్లూనపంకజామ్‌॥ 
దదొ విభూషణాన్యంగీ విశ్వకర్మా చకార హ 
దివ్యమాల్యాంబరధరా స్నాతా భూషణభూషితా | 
పశ్యతాం సర్వదేవానాం యయౌ వక్షఃస్థలం హరేః ॥ 
_...విష్ణపురాణము పిథమాంశ, 9-100-105* 
క్షీరాబ్టియం దుదృవించిన శ్రీదేవి పద్మహసయై వికసితాంభోజముపై 
విరాజిల్లు చున్నది. మహర్షులు శ్రీసూక్తముతో శ్రీదేవిని స్తుతించినారు. దిగ్గజము౯ 
హేమకుంభములతో నిర్మలజలములు గొనితెచ్చి లక్ష్మీదేవికి మంగళసా స్నానముః 
చేయించినవి. దేవశిల్పి యగు విశ్వకర్మ మకు లొసంగినాండు. ఆ దివ్య 
భూషణములు దివ్భమా ల్యాంబరములు ధరించి సురలెల్లరు( జూచుచుండ (గా 
లక్ష్మీదేవి విష్ణువక్షస్ట్రల మలంకరించినది, 
* పోల్చు :- (1) బిహ్మాండపురాణము. 8-4-10 76-81 
తతో వికపితాంభోజవాసినీ వరదాయినీ 
ఉత్తితా పద్మహసా శ్రీ శ్రీ స్పస్మాత్‌ కీరమహాోర్లవాత్‌ 
అథ తాం మునయః శ్వ శ్రీనూక్తేస శ్రియః పరామ్‌ 
భూషణాని చ దివ్యాని విశ్వకర్మా సమర్పయత్‌ ॥ 
దివ్యమాల్యాంబరదరా దివ్యభూషణభూషితా 
యయౌ వక్షః స్థలం విష్ణోః సర్వేషాం పశ్యతాం రమా॥ 


గ్రీమదాంధ్రమహాభారశ్ర 


ఛం 
యు 


లక్ష్మీదేవి హిరణ్యవర్హ యనియు హిరణ్మయి యనియు శ్రీసూక కమునందు 
వర్ణింపబడినది. 
హిరణ్యవర్డాం హరిణీం సువర్ణ రజకపిజాం । 
చంద్రాం హిరణ్యయీం జాతవేదో మమావహ॥ 
--బుగ్వేద ఖిల, 5.87. 1 


[ఓ అగ్ని దేవుండా! బంగారువన్నె వంటి వన్నె గలదియు, భక్తుల 
పాపములను హరించునదియు, బంగారముతోను వెండితోను జేయంబడిన పూల 
దండలు గలదియు, చంద్రుని వలె నాహ్హాదము గలిగించునదియు బంగారే తన 
రూపముగా గలదియు నగు లక్ష్మిదేవినీ నా కొణకు6 బిలువుము, ] 


లక్ష్మీ దేవిధరించిన సువర్ణరజత|సజా ద్యాభరణములు విశ్వకర్మ 
నిర్మించి యిచ్చినవే. 


“కాంచన br నిశ శక ర్మ యిచ్చి. 21 
అ క్ష్మీదే దేవి పద్మ సమానవర్ణ యనియు విష్ణువామాంక కగత యనియు 


నారాయణాంకగతాం జ్వలంతీం దృష్ట్వా శియం పద్మసమానవరాం॥ 
వ లు శ్రీ అ 
' =_వాక్థి,భొ, అను, 8.9 


' నారాయణాంకతలమున శ్రీరాజిల్లంగ (జూచి చిత్తం బతి విస్మేరంబై 
రుక్మి ణి విస్తారనయన : మైనది. __తిక్క_న. ఆను, 1-283 


'మూర్తిమతినై యనన్యచిత్త ముతో శ్రీమన్నారాయణునే మనమునందు 
నిలిపికొని యనవరతమునే నను నారాయఃణాయాంక తలమునందే వసింతు ననియు 
ఏ పురుషుండు నన్ను భావము నందు నిలిపికొనునో వాండు ధర్మార్థయశః కామ 
సిద్ధులకో 'వర్జిల్లు ననియు శ్రీదేవి రుక్మి వీ దేవికి( జెప్పినది 


నారాయణ త్వేకమనా వసామి సర్వేణభావేన శరీరభూతా | 
భావేన యస్మిన్‌ నివనామి పుంసి.న వ తే ధర్మ యళో౭ర్ధకామః 11 
వా భా, ఆనుళాసనిక; గ 19, 20 


ఇ, 


పురాణుతిహా సములం వెడనెడం గల ల అ 
నన్నింటిని సమీకరించి రచించిన ధ్యా- 
కుపయు క్రములుగా నుండును. 


db 


1 శ్రీమదాంధమహోభాగవతము, 8.270 = వ్యాసభాగవతమహాపురాణము. 
గ భూషణాని విచిత్రాణి విశ్వకర్మా ఫి జాపతి; nn” రీ 8.16 


2A 
3a, 
wm 
గ్ర 
(6 
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క 
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ర్చ 
aq} 
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౮ 
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వందేలక్ష్మీం పరశివమయీం se 
తేజో రూపాం కనకవసనాం సర్వభూషో జ్ర్షలాంగీం । 
వీజాపూరం కనకకలశం హేమపద్మే దిధానాం | 
ఆద్యాం శకిం సకలజననీం ఏష్ణువామాంకసంస్థామ్‌॥ 
---ఆధర్వశీర్షగత ఎ శ్రీ లక్షీ హృదయము. a లి 
క్రీ దుర్గాసప్తశతి యందు మహాలక్షిరూపము మజొకవిధముగా నున్నది" 
ఆమె అషాదశ భుజ. పదాల సరోజస్టిత, 
అక్ష (సక్‌ పరళూ గదేషు కులిశాన్‌ పద్మం ధనుః కుండికాం | 
దండం శక్తి మసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనం | 
శూలం పాశ సుదర్శనం చ దధతీం హన్నెః (పవాళ[ప్రభాం | 
స్‌ నె రిభ మర్షిసీం ఇహా మహాలక్షీం సరోజస్థితామ్‌॥ 
పష్ట్యులద టు వెళ్వవ్యాసముగానునంవి. లక్ష్మీ దేవి విష్ణుమూర్తి 
సన్నిధి యందే యుండును. కావున లక్షి శ్రీదేవికి | పతే ఫ్రకముగ నాలయములు 
తక్కువగ నున్నవి. 
మహారాష్ట్రము వ ల్లాపురమున శ్రీమహాలక్ష్మి యాలయ మున్నట్లు 
కాశీఖండము వలన దెలియ చున ది. 
అగస్త్యముని పదునెనిమిదిపీఠతములందును (అసిద్ర్దంబైన కొల్లాపురవ 
నకుం జని తడు 
భ(దకాళికమి "మఘారపరశుధార 6 గ్రూర దై త్యున6 జారిగొన్న 'ఘోరమూర్తి 
శౌరివక్షఃస్థలీ నభళ్చం[ద్రరేఖ శ్రీమహాలక్ష్మి భక్తి ఏీక్షించె. దపని॥' 
కొల్లాపురమునందలి మహాలక్ష్మివిగప హము విశ్వకర్మ శాస్తానుసారము 
నిర్మింపయుడినది. 2 
షేశే కొల్లాపురే దె దైతే (పురాదన్యే మహాలక్షీర్యదాఒర్చ్యతే | 
లక్ష్మీవాన్‌. సా తదా కొర్యా రూపొభరణభూషితా॥ 50 
దకీణాధఃకరే పాతిమూర్థ్వే కౌమోదకీ భవేత్‌ | 


వామోర్హ్వే ఖేటకం ధత్తే (శ్రీఫలం తదధఃకరే॥ 60 
__రూసమండనము. $.59,80 


శ న. 


1, చూడు :. (శ్రీనాథుండు. కాశీఖండము. 8.88.58 
2, Cf, :- 1 N, Srinivasan : A Handbook of South Indian Imgaes. ౯.99 
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గణపతి 


గణానాం త్వా గణపతిగ్‌ం హవామహే । 
కవిం కవీనా ముపమళివస్త వమ్‌ | 
జ్యేష్ట రాజం బిహ్మణాం బిహ్మణస్పత । 
ఆ నః (శుణ్వ న్నూతిభిః సీద సాదనమ్‌॥ 
--బుగ్వేద, 2 ఖా! 
గణపతి యనగా గణముల కధిపతి. గణము లన రుద్రసంతతి, (ప్రమథ 


గణములు, మరుధ్రణములు కావచ్చును. లేదా శిల్సిగణములు కావచ్చును, 
మరుత్తులు శిల్చులే. 
అందజిలో నగ్రగణ్యు.డైన గణపతియే (బహ్మణస్పతి, 
(అహ్మణస్పతి యన బంహ్మజ్ఞానమున కథిపతి. అతండే బృహస్తత్తి 
వాచస్పతి ష్‌ వాచస్పతిం విశ్వకర్మాణ మూతయే ” (బుగ్వేద. 10-81.7) అను 
(నుతి పంకారము వపాచస్పతియు అ ((బహ్మణస్పతి) a విశ్వకర్మయు నొక్కరే, 
కవులకు కవి యైన బంహ్మణస్పతియే సమస్త పూజారంభము అందు 
గణపతిగా పూజింపంబడుచున్నాడు 
వెదికగణపతియే - బహ్మణస్పతియే - యనంతరకాలమున 
గజవదనుండుగను విఘ్నేశ్వరుండుగను రూపాంతరము చెందినాండు. 1 
నాందీముఖేషు సర్వేషు పూజయేట్‌ యో వె గణాధిపం । 
తస్య సర్వో భ వేద్‌ వశ్యః పుణ్యం భవతి చాక్షయమ్‌॥ 
గణానాంత్వేతి మంతే9ణ సర్వయజ్ఞ ఘపేషసుచ ; 
నర్వసిద్ధి మవాప్నోతి స్వర్గం మోక్షం లభే న్నరః | 
మృణ్యయ(పతిమాయాం చ చితేే చాథ దృషన్మయమ్‌ । 
ద్వారదారూణి పాత చ హేరంబం బేఖయేడ్‌ బుధః | 
తస్య కౌర్యాలకి సిద్ద్యంతి దయితాని సమంతతః | 


న విఘ్నం జాయతే కించిత్‌ తై ఏలోక్యం వళమానయేత్‌॥ 


--పద్మపురాణ, సృష్టి ఇండ. ౪, 0.1.4 
1. Cf:- Swami Harshananda : Hindu Gods and Goddesses — ౧. 131, 


“It is quite reasonable to suppose that the Ganapati-Brahmanas- 
pati of the Rigveda gradually got mstamorphosed into the deity 
Gajavadana-Ganesa-Vighneswara.”' 
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గజాననుడు * గజముఖు6 డాదిముజాతుల యారాధాదెవము. 
కాలకంమమున ఆర్వు లార్యేతరజాతులతో గలిసి సామర స్య ముతో 
గజాననరూ పలక్షణములను తమ గణపతి కాపాదించికొనినారు. 

ఆవైదికమయిన నేటి గజాననమూరి,కి మూలము వైడిక గణపతి 
బృహస్పతి - (బహ్మణస్పతియే, 1 కుశానులకాలము [క. న్స 176] తరువాతనే 
గణాధిపతికి గజముఖరూ పము కల్పింపబడినది. 

(పతిసంవత్పరము భాదంపదశుద్దచతుర్థి ద వినాయక చతుర్థి దినమున 
భారతదేశమునం దంతటపూజింపంబడు గజా సన మూర్తి ఆర్యానార్య 
(అర్య క దావిడ్య సంస్కృృతీసంగమమునకు నిదర్శనము. 

ఏకదంతం శూర్చకర్ణ్యం గజవక్త్రం చతుర్చుజమ్‌ 1 
పాశాంకుశధరం దేవం ధ్యాయేత్‌ సిద్ధివినాయకమ్‌॥ 

నన్నయ మహాభారతరచనారంభమున గజాననుని స్మరించినాండు. 


భారతబేఖకుంండు 2 (బ్రహ్మదేవుని యాజ్ఞానుసారము వ్యాసమహర్షి గణెకుని 
పూజించి భారతలేఖకుండవు కమ్మని కోరంగా గణపతి లేఖకు.(డైనాండు., 
పూజితోఒపవిష్షశ్చ వ్యాసేనోక స థాఒనఘ | 
యు అల re] 
లేఖకో భారతస్యాస్య భవ త్వం గణనాయక॥.... 
ఓ మిత్వుక్తాన్స గణేశోఒపి బభూవ కిల లేఖకః॥ -వ్యా థా, ఆది, 1-16 
ఈ వృత్తాంతము కల్పిత మని విమర్శకుల యభ్మిపాయము, 
వ్యాసభారతమునందు గణేశ, గణేశాన, గణనాయక, హేరంబ, విఘ్నుశ 
అను పదములున్నవి (ఆది.[1-74-77) కాని 'గజానని యను మాట లేదు, 
(పౌ చీన కాలమున లేఖకులు శిల్చులే. కావున భారతలేఖకు.జైన 
గణనాయకుండు శిల్పి గణ నాయకుడి యుండవచ్చును. 


నన్నయ కాలమున గూడ లెఖకులు శిల్పాచారులె. 
_ * లేఖకో గండాచార్యః ' __నం-దంపూడి శాసనము 


వ్యాస[పోక్తమయిన భారతమును లిఖించి లోకోపకార మొనరించిన 
లేఖకోత్తముండు గ ణునాయకుంజైనను శిల్పిగ ణ నాయకు6డైనను 
అభినందనియు6టే. 
1.Cf.:- P L Bhargava :Vedic Age P P 30౪-40 


"He (Brihas pati} is undoubtedly the Proto Type-of the later 
Hindu God Ganapati”. 


దేవతా పతిమలు 
దేవతా ప్రతిమలను శిల్పాగమశాస్త్రానుసారము సలక్షణముగ 
సర్వాంగసుందరముగ  |పసన్నదృక్కులతో మనోహరముగనుండు నట్టు 
నిర్మింపవలెను. 
సురూపొ సుప్రభా చైవ సర్వాభరణభూషితా | 
స్వాయుధై శ్చ సమాయుక్రా కర ర్యా (ప్రతిమా శుభా ॥ = కొాళ్యపిల్పము 
(పధానదైవతములగు (బహ్మ విష్ణు మహేశ్వరమూర్తులకు ఉత్తమ 
దశతాలము (124: అంగులముల. పొడవు) సరస్వతీ లక్ష్మీ దుర్గాదిదేవీమూర్తులకు 
మధ్యమదశతాల (ప్రమాణము (120 అంగుళములు ఉచితముగ నుండును. 
ఉత్త తమం దశతాశేన (బ్రహ్మ విష్ణు మ 'హేశ్వరమ్‌ । 
మధ్యమం దశతాలేన ఉమా సరస్యతీ తథా 
ఉషా భూమి శ్చ దుర్గా చ లకీ శ్చ మాళతరస్త థా॥ 
__కాళశ్యపిల్పమ్‌ సటల 60_ 80.81 
“దేవీ విగృహము దేవుని చెప్పుల యెత్తుండవలయు నని మనువు - త్వష్ట, 
మున్నగువారు వచించినా రని మయశా స్రముచెప్పుచున్నది. 1 
దేవస్య కర్ణాంతసమ(ప్రమాణాం దేవీం మను త్వష్ట ముఖా వదంతి॥ 
దేవాలయము లందలి దేవతా ప్రతి తిమ లు పదునాజు హస్తముల 
పృంమాణముండుట (గేయస్మ రము. 
గృహదేవతా(పతిమల పృుమాణము అంగుష్ప పర్వము మొదలుకొని 
ద్వాదశాంగుళముల వజకు నుండవచ్చును, 
కలగక దోర లక వితస్తి ర్యావచేవ తు। 
గే మాష ప్రతిమా కార్యా నాధికా శస్యతే బుధైః | 
ఆహోడశా తు ప్రాసాదే కర రృవ్యా నాధికౌ తతః ॥ -మత్స్యపురాణ, 2571.23 
(ప తిమా పం అ ముల మాట యటుంచి యర్చా వైకృతి 
యరిష్టదాయక ము. 
'దేవతాపితిమా శైవ క హాసంతి చ 
_వొ, భిష. 2.26 
వమంతి రుధిరం చాన్వ్యైః స్విద్యంతి ప్రపతంతి చ॥ -_వ్యా.భా, భీష్మ. 2-2 
1 మాడు :-_ కళాప్రపూర్ణ డా! కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు 3 
శిల్పదర్శనము _ ధేవాలయశిల్చము, పు . 153-4 
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A అలో 
అప్ట.విధప్రతివులు 


శైలీ దారుమయీ లొహీ లేపా లేఖ్యా చ సెకతీ। 
మనోమయీ మణిమయీ పితిమా౬ష్ష విధ సృృతా॥ 
టి ర్‌ూ 
__వ్యాసభాగవతము. 11-27-12 
భాగవతమహాపురాణమునం దష్టవిధపృతిమలు పేర్కొనబడినవి. కాని 
మహాభారతకాలమున దేవాలయముల యందలి _పతిమలు మృణ్మయములో 
దారుమయములో యైయుండవచ్చును. 
గృహదేవతా (పతిమలు హిరణ్మయములై యుండును. 
తపతి బంగారుబొమ్మ వలె నున్నట్లు వ్యా సభారత ము నందు 
వర్ణింప౧బడినది. 
విభ్రాజమానా శుశుభే (ప్రతిమేవ హిరణ్యయీ॥ ౪కి. 171.29 


ప చం. శిల్పాగమశాస్త్రానుసారము నిర్మించిన దేవతా(పతిమకు 
మంతుయుక్త వ ముగా న్మేతోన్మీలన మొనరించి పాంణ్మ పతిష్ట చేసి బింబమునందు 
దైవశక్తిని నిక్షేపించిననే గాని యా దేవతామూర్తి మహిమాన్వితము కాంజాలదు, 


దృష్టినిర్మాణకాలే చ (పాణసంస్థాపనేఇ_పి చ 
మం(త్రతంత్రపీ భా వజ్ఞః కారయే చ్చిల్చికో త మః॥ --మయవాస్తు 


వంశపారంపర్య ముగా శిల్పవిద్యారహస్యములను పూర్వాచార్య 

సం|పధాయమును తెలిసిన విశ్వకర్మకులోదృవుండైన శి ల్పా చా ర్యుం డే 
యందుకు దగినవాండని మయుడు వక్కాణంచినాండు. 

"విశ్వకర్మకులా చారః పూర్వాచారవిధి కమః॥” —-మయశా స్త్రీ 


“భారతీయ శిల్పి సకలశాస్త్ర వేత్త, యోగవిద్యారహస్యములను 
అనుష్టానముచే సాధించిన యో గీందుంండు. ట్‌ 

కావుననే ప్రాచినకాలమునుండియు దివ్యసుందర వి(గహములు నిర్మించి 
భక్తజనుల దృష్టిని భగవంతుని వైపు మరల్పగలుగుచున్నా(డు. ఈవిధముగా 
సనాతనధర్మపృచారమునకు సమాజక ల్యాణ మునకు పాటుపడుచున్న 
శిల్పాచార్యుండు చిరస్మరణీయుడు, 


ఇతరం టట్‌ 8 


* Cf.:- న. గ, Bose : Principles of Indian Silpa Sastra with text of 
Mayamata, 


1 చూడు '. గడియారం రామకృష్ణశర్మ * మన వాస్తుసంపద. ప్ప, 29 


వూర్తశిల్ససమోక్ష 
వికాలమునం దయినను సకలజిసోపయుక్త ములగు వాపీకూపతటాళాది 
పూర్తశిల్పము లుండకతప్పదు. 
మహాభారతకాలమున వాపీకూపతటాకాదులే కాక దేవతాయతన 
చైత్యము లున్నవి. 
పూర్తశిల్పమునందు దేవాలయములు ముఖ్యమైనవి, 


రాజధానీనగరములందు, పురోపాంతముల యందు శివాలయ ములు 
దుర్గాలయములు గలవు, 


దేశమునందిం(దోత్సవములు, పశుపతిపూ జామ హోత్సవములు, 
(బహ్మమహములు జరుగుచుండెడివి. 

తీర్థయా|తాస్టలములందు వివిధదేవతలకు పూజాస్థానములున్న వి. 

దేవస్థానములందు పూజలు సలుపుట కాయా దేవతల ప్రతీకలో ప్రతిమలో 
యుండవ అ ఆవి భక్తజనుల పూజలందుకొని యభీష్టదాయకము 


లగుచున్న వనంగా నా దేవతా (ప్రతిమలను పరమనిష్టాగరిష్టులు, మం|త్రతంత్రార్థ 
కోవిదులు నగు శిల్పాచార్యులు నిర్మించి స్ఫె స్థాపించియుందు రని చెప్పవచ్చును. 


విశ్వక ర్మకులోత్సన్ను లగు Se దేవతామూర్తులను నిర్మించి 
పంతిష్టింపందగినవారు. 
శిల్చినాం దేవకర్శ త్వం వంశ్యానాం స i 
_--స్కా ందపురాణము. పుతిర్టాఖండము, 
సహజశిల్బక లో పజ్జాభిని వేశనములతో సర్వజనీనములగు దేవతాప్రతిమలు 
నిర్మించి సామాన్యమానవుల నాకర్షించి సగుణోపాసనమున భగవంతుని సన్నిధిని 
జేర్చు సర్వజ్ఞుండగు శిల్సిబహ్మ "సర్వథా సర్వదా సం స్తవనీయు(డు, 


శిల్సినా కల్పితం దైవం శిల్సి(బహ్మమయం జగత్‌. 


క 
G 


శిల్పకళాదర్శనము 


అవలోకిత (గంథ పట్టిక = ఇతిహాసములు 
తెలుగు : 
శ్రీమదాం[ధ మహాభారతము (కవి|తయము వారిది) 
9 వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్‌ సన్స్‌, మదరాను 
2) బాలసరస్వతీ బుక్‌ డిపో కర్నూలు, 3 రామా ఆండ కో వీలూరు 


Wat 


సంస్కృతము : 
1) శ్రీమద్భారతమ్‌ జ వేదవ్యాస (పః ఐరీతమ్‌ (తెలుగు లిపి) 
వావిళ్ల రామస్వామి మిశానులు ఆండ్‌ సన్‌, మదరాసు 
2) శ్రీ మహాభారతమ్‌ - నీలకంఠకృత భారతదీపికా సహితమ్‌ _ 
- చితృశాలా (పెస్‌, పూనే 
8) శ్రీ మహాభారతమ్‌ - పండిత రామనారాయణదత్త శాస్త్రీ పాండేయ 
హిందీ అనువాదసహితము. - గీతా మెస్‌, గోరఖ్‌పూర్‌ 
4) శ్రీ మహాభారత - వహ మూల సంస్కృత క్ల కోరం 


హిందీ టక సహితము - డా! పం, శ్రీ పాదసాతవలేకర్‌ 
, [ స్వాధ్యాయమండల్‌ , పారడీ 
హిందీ : 
1) హిందీ: మహాభారత జ చతుర్వేదీ. wa పసాడ్‌ శర 
- రామనారాయణలా 


; న్‌ ఏ 
2) మహాభారత శకాలీన సమాజ్‌ - సుఖమయ భట్టాచార 
i . అనువాదికా - పుష్పా జైన్‌. లోకభారతి పకాశన్‌, ఇలహాబాప్‌ 
ENGLISH: 
1) The Mahabharata of Krishna Dwaipayana Vyasa. 


Tr. English Prose by Pratap Chandra Roy, 
-Datavya Bharata Karyalaya, Calcutta, 


2) The Mahabharata - A criticism by C. V. Vaidya 
-A.J Cambridge ఈ Co,‘ Bombay. 


3) The Great Epic of India - ౬ W. Hopkins. 
పురాణ (గంథములు : 
a శే తజ సట అల్‌ అలి ra a శ 
ఆగ్ని, గరుడ, మత్స్య, విష్ణు, పద్మ, స్కంద, (బిబాండ, 
మార్కండేయాది పురాణములు, భాగవతము; 


న 
శస 
ర్త 
2 
§ 
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వైదిక (గంథములు 
అధర్వ వేదము : 
1 సాయణభాష్యాపేతము - చౌఖాంబా సంస్కృత సీరీజ్‌, వారణాసి 
2) కేమకరణదాస్‌ (తివేదీ జ భాపాభాష్యము దయానంద సంస్థాన్‌ 
3) డా॥ విద్వాన్‌ విశ్వం - తెలుగు అథర్వవెద సంహిత, తి.తి.దే 
బుగ్వేదము : 
1) సాయణభాష్యోపేతము - చౌఖాంబా సంస్కృత సీరీజ్‌ 
2) చయానంద సరస్వతి - భాషాభాష్యము దయానంద సంస్థాన్‌ 
కృష్ణయజూర్వే దము | 
1) సాయణభఖాష్యోపేతము - అనందా శమ (గంథావళి, పూనే 
శుక్ల యజుర్వేదము : 
1) దయానంద భాషాభాష్యము - దయానంద సంస్థాన్‌ 
2) అంధాానువాదము . ఆచార్యార్యులు ముదునూరు, కృష్ణా జిల్లా 
ఆం(థ రుద భాష్యము * చదలువాడ సుందరరామశాస్తుంలు జ 
తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణము (తెలుంగు లిపి), మైసూరు (పతి 
శ్రీమద్వాజననేయ మాధ్యందిన శతపథ (బాహ్మణము ; 
సాయణభాష్యోపేతము - గంగావిష్టు శ్రీకృష్ణదాస్‌, కల్యాణ్‌ 
తాండ్య మహా బాహ్మణము : సాయణభాష్యోపేతము - చౌఖాంబా 
సామవేదీయ సుబోధినీ పద్దతిః శుక్ల | శ్రీ శివరామ _ చౌఖాంబా 
కాత్యాయన శుల్చనూత్ఫ9మ్‌ : వ్యాఖ్యా సహితము . చౌఖాంబా 
గౌతమ ధర్మ సూత్రములు / హరదత్తాచార్య మితాక్షర వ్యార్యే సహితమ్‌ : 
పంచాగ్నుల అదినారాయణ శాస్త్రి, మదరాసు 1925 
అగ్ని హ్నోత చందిక : వినాయక గోళ ఆల్రై . ఆనందా శమ, పూనా 
వ. ర 3 | వామనశర్మ - ఆనందా శమ, పూనే 
ఆర్హధర్మ సూత్రములు : సంకలనకర్త,. చర్ల గణపతిశాస్త్రి, విశాఖపట్నం 
హిందూ సంస్కార్‌ (హిందీ) : డా॥ రాజబల పాండేయ - 
సంస్కార విధిః _ దయానంద సరస్వతి : దయానంద సంస్థాన్‌ 
వేదతత్త (పకాశము, సత్యార్థ (పకాశము :; దయానంద సరస్వతి 
వేదవాజ్యయము : ముట్నూరి సంగ మేశం 
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Books in English on Ancient Civilisation 
Culture and Religion 


గ 0. Mujumdar : Ancient India 

Romesh 0. Dutt : Early India Civilisation 

P.L. Bhargava : The Vedic-Age 

A ఓ. Basham : The wonder that was India 

N.C Bandhopadya : Hindu Polity and Polytical Theries 

E. B. Hawell : History of Aryan Rule 

Dr Balinath Puri ఏ India with time of Patanjali 

E J. Rapsan (ed) : The Cambridge History of India 
Vol 1. - Ancient India 


Dr. A.B. ఓ. Awusthi : Studies in Skanda Purana Part |. 

Miss. Nileswari V. Desai : Ancient Indian Society | 
{Religion and Mythology as 6601068166 an Markandeya Parana 
The Cultural Heritage of India : Ramakrishna Mission. 


నిలతశాస (గంథములు 


దా క రా 
nao any “a 
కాశ్యపశిల్పమ్‌ కశ్యప బప ea పుజీతమ్‌ 
మయమతము un 


రూపమండనము : Ry 
భారతీయ దేవాలయము : డా॥ పోతుకూచి సుబ హ్మణ్యశాస్త్రి 
మనవాస్తుసంపద * గడియారం రామకృష్టశర్మ 
శిల్ప దర్శనము ॥ 

స్స _ * డా! కొండూరు విరరాఘవాచారగంలు 
వీరరాఘవ వ్యాసావ ల ల 


ఆంధ శిల్పక భా పరిణామము : వి. శివరామమూర్తి 
వ. తెలుగుఖభాషాసమితి 
పాటి నిరంజనశా స్త్రి 


hee «MO: 


par LIE 
జీ 
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Books in English on Art and Architecture 


P. K, Acharya (l) An Encyclopaedia of Hiudi Atchitecture 
(2) Manasara 
M. A. Ananthelwar (ed) : Indian Architecture 


P. N. Bose: Principles of Indian Silpa Sastra 
with text of Mayamata 


D. స, Sukla : Silpasastra 
G. K. Pillai : The Ways of Silpis 
V. 5. Agrawala : Studies in Indian Art 
Joseph Campbell: (ed). The Art of Indian Asia 
Radha Kamal తః The. Flowering of Indian Art 
Stella Krammishch : Hindu Temple 
V. S. Agrawala : Evolution of Hindu Temple 
Swami Harshananda : (1) All about Hindu Temples 
(2) Hindu Gods and Goddesses 
]. లి Benergea : Development of Hindu lconography 
N. K. Bhatta Sali: lconography of Buddhist and Brahmanical 


Sculptures in Decca Musium 
T. N. Srinivasan : A Hand book of South Indian Images 
T. H. Dave : Immortal India 
Krishna Deva: Tenth North India 
Arabinda Chatterjee : Konark at a glance- 
Debala Mitra : Konark 


N. Ramesan : Temples and legends of Andhra Pradesh. 


సవరణలు 


భట పంక్తి ఉన్నది ఉండవలసినది 
48 గ్రేష్ట శ్రేష్ట 
6 1l మ హోత్సంబులు మహూోత్సవంబులు 
16 యజ్ఞ మేవాపయో జం యజమేవోపయోజం?ం 
బ్రా స దా ల 
20 సృష్టించనాండు సృష్టించినాండు 
12 21 సధంబున సరంబున 
19 14 ఏనసాఒహురిత్వ గీ థి .త్యగ్నీ (ధే 
2] 4 వడిసె వడసె 
30 8 సంఏతాన సంవీతాన్‌ 
36 9 స్నాతకుండు స్నాతకుండును 
37 ర్‌ _నభిషికుం జేసి _ నభిషిక్తుంజేసి 
38 2 నిర్మత _ నిర్మిత 
41 26 _ యెక్కడుగా యెక్కుడుగా 
45 26 తగంజెసి తగంయేసి 
49 1 అశ్వమెధమాగ యాగ 
51 20 యజ్ఞవాసమున యజ్ఞవాటమునకు 
56 1 పృపవర్గ్ణము ప్ఫవర్గ్యము 
| nD . ౧ | 
57 13 పయః. క్‌ [ప్రియః 
59 7 (పతిదశమేకాంమగ్ర్యే (పతిదిశమేకాం మధ్యే, 
19 యనువియేగురు యను ని యేగురు 
19 దేవతలులకు దేవతలకు 
21 హిరణ్యష్టకులు హిరభ్యూష్టకలు 
రు లు 
63 3 ఇష్టకో పధానక (మ ఇష్టకోపథాన్నకమ 
65 il 2]. యాపములు ౨1 యూపములు 
66 9 వొనర్వు నొానర్చు 
26 నిర్జితన్వర్గత్వభాసి నిర్ణితస్వర్గత్వభాసి 
69 14 (బాహ్మజులకు (బాహ్మణులకు 
24 హిరణ్య కారులు హిరణ్యకారులు 
70 5 ఊర్వలోక ములు ఊర్హ్వలోక ములు 


పుట పంక్తి ఉన్నది ఉండవలసినది 
70 19 దక్షణా దక్షిణా 
71 21 అగ్నిష్టోమము అగ్నిష్టోమము 
న he 
28 పంచాగుప్తల పంచాగ్నుల 
29 పోడరీ పోడశీ 
72 10 స్థండిలముతో స్టండిలములతో 
73 I సరస్వతీరము సరస్వతితీరము 
75 18 పుతిక (ప్రతీక 
76 2 ననురుల నసురులు 
5 పురప్తాత్‌ పురస్తాత్‌ 
77 5 చెప్పుంబడినది చెప్పంబడినది 
78 22 దేవనాం ముఖ్యః దేవానాం ముఖ్యః 
79 8 (వజమును (సజమును 
17 (శేస్టత్వము (శేష్టత్వము 
18 నంతియును నంతయును 
23 (భాహ్మణము (బాహ్మణము 
27 (సజం (సజం 
80 4 ఏకాహామెన ఏకాహమైన,.. 
యాగక్షేదము యాగభేదము ' 
82 8 ద్విజాస్‌ ద్విజాన్‌ 
83 24 నధ్వర్యున కొనంగవలెను నధ్వర్యునకొస౧గవలెను 
87 9 రాజసూయ యజ్ఞ రాజసూయయజ్ఞ 
దీక్షితుః డయినట్లి దీక్షితు. డయినట్టు 
88 తి వాజలేయేన వాజపేయేన 
90 26 టె పృజాపంతిః .చె ప్రజాపతిః 
91 క్ష కర్తవ్యాని త్యయా కర్తవ్యాని త్వయా 
26 హిరణ్యపుగాషుని హిరణ్యపురుషుని 
95 | సంజ్ఞకము సంజ్ఞక ము 
“2 'నెంబది నేంబది 
96 17 _ చేవలకు దేవతలకు 


పుట పంక్తి ఉన్నది ఉండవలసినది 
96 20 య్యసాసౌ యస్యాసా 
100 4 నిరిలోమండి నీరిలోనుండి 
101 1l జామద్న్యః జామదగ్న్యః 
102 6 జనాధిపుందంత జనాధిపుండంత 
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